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‘va annesso lo stipendio a 


Se il giornaio si compone a'olrre 16 pagine, il prezzo si aumenta, proporzionatamente, 


larte Ufficiale 


CAMERA DEI DEPUTATI 


AVVISO DI CONCORSO 
Ai termini della deliberazione del Consiglio di Presidenza del 23 
maggio 1905, è aperto un comcòrsd ad un posto di vice-segretario 
di seconda classe presso l'ufficio di segreteria della Camera, a cui 
uo di L. 2000 (minimo) o di L. 3000 
(massimo) da raggiungersi questo mediante aumenti quinquen- 


nali. 
Per siffatti aumenti sardnno puro computati gli anni del servi. 


zio. che antecedentemente Tosse stato prostero nelle Amministra- 
zioni ‘ dello Stato. 

Il concorso è per titoli e per. osamo. 

I concorrenti dovranno preseptare, colle loro domande, i i seguenti 


documenti : 
‘a) fedo di nascita, da cui risulti la cittadinanza italiana e 


l’età non maggiore di anni 30; 

b) certificato di aver soddisfatto all'obbligo della leva; 

c) fedina criminale e certificato di inbralità rilasciato del 
sindaco del Comune dell'ultimo domicilio ;' 

d) laurea in giurisprudenza ; 

e) attestato medico di robusta costituzione fisica. 

Il Consiglio di presidenza si riserva la facoltà di sottoporre i 
concorrenti, ammessi alle prove scritte, ad una prova di lingua 
francese e ad altro esperimento clie si riténesse opportuno. 

Sarà tenuto conto degli altri titoli che fossero presentati oltre 
quelli richiesti, ed in caso di parità di merito sarà data la pre- 
ferenza a coloro che presenteranno lavori comprovanti una speciale 
conoscenza del diritto costituzionale o amministrativo e ad un 
tempo il possesso dell’arte dello scrivere e ‘cho dimostreranno co- 
noscere, oltre la lingua francese, la lingua tedesca ‘o la inglese. 

Il candidato prescelto godrà subito lo stipendio sopra stabilito ; 
ma sarà assunto in esperimento per un termine non superiore a 
6 mesi, dopo il quale, se egli non abbia ricevuto diffida, avrà no- 


mina definitiva. 

Lo domande dovranno essere indirizzate alla presidenza dolla 
Camera; il tempo utile a concorrere scadrà col giorno 30 settem- 
bre 1905. 

Roma, 3 luglio 1905. 
Il direttore degli Uffici di segreteria e degli archivi 
‘C. MONTALCINI. > 
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LEGGI E DECRETI 


Il numero 298 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decret:-| 


del Regno contiene la seguente legge : 
VITTORIO EMANUELE III 


per grazia di Dio e per volontà della Nazione 
RE D'ITALIA 


Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato ; 
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : 


Art. 1. 
È approvata con effetto dal 1° marzo 1902 la unita 
convenzione in data 7 aprile 1903 addizionale a quella 
annessa alla legge del 22 aprile 1893, n. 195. 


Art. 2. 

Il Governo del Re, per l’esecuzione della Convenzione 
predetta, è autorizzato ad inscrivere nello stato di pre- 
visione della spesa del Ministero delle poste e dei tele- 
grafi al capitolo « Servizi postali e commerciali marit- 
timi » la somma di lire duecentomila’ per l'esercizio 

1904-9053 e lire sessantami!a per gli esercizi seguenti. 
‘Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello 
Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei 
decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 


Data a Roma, addì 29 giugno 1905. 


VITTORIO EMANUELE. 
MORELLI-GUALTIEROTTI. 
CARCANO. 
Rava. 
A. MAIORANA. 
Visto, IZ guardasigilli» C. FinoccHIaRo-APRILE. 


CONVENZIONE addizionale relativa alla riduzione 
di noli. per l'esportazione dalla Sardegna del 
vino, olio, formaggio e bestiame. 

Premesso che per facilitare la esportazione dalla Sardegna del 
vino, olio, formaggio e bestiame, con R. decreto in data 6 feb- 
braio 188, n. 58, in applicazione dell'art. 66, del quaderno d’o- 
meri A, annesso alla Convenzione approvata con la legge del 22 
aprile 1893, n. 195, furono stabiliti i noli che la Navigazione ge- 
nerale italiana avrebbe dovuto applicaro pel trasporto dalla Sar- 
degna al continente, delle merci suaccennate ce che lo Stato 
avrebbe rimborsato la perdita; 

Considerato che il provvedimento stesso, andato in vigore dal 
1° marzo 1898, occorre che sia ora disciplinato per renderlo con» 
tinuativo ; 

Il ministro delle poste e dei telegrafi, quelli di agricoltura, in- 
dustria e commercio, delle finanze e del tesoro a nome dello 
Stato; 

Il comm. Erasmo Piaggio, senatore del Regno, quale ammini- 
stratore delegato della Società Navigazione gencrale italiana, a 
nome della stessa Società; 

Hanno concordato e stipulato quanto segue: 

Art. l. 

La Navigazione generale italiana si obbliga di applicare per il 
trasporto dalla Sardegna al continente, del vino, olio, formaggio e 
bestiame, i noli risultanti dalla tabella annessa al R. decreto del 
6 febbraio 1898, n. 58. 

Art. 2. 
In corrispettivo di tale obbligo lo Stato corrisponderà alla So- 


‘siét&; il compenso annuo di lire sessantamila pagabile a semestri 
“maturati. 
Art. 3. 

La presente Convenzione ha effetto dal 1° marzo 1902 e durerà 
fino al 30 giugno 1905 e sarà continuativa di anno in anno ove 
non intervenga disdetta da parte del Governo da darsi sei mesi 
prima. 

Art. 4. 

La presento Convenzione addizionalo sarà soggetta al diritto 
fisso di una lira come la principale e non sarà obbligatoria per 
lo Stato se non dopo l’approvazione per legge. 

Fatta a Roma in tre originali, il 7 aprile 1903. 

Il ministro delle poste e dei telegrafi 
T. GALIMBERTI. 
Il ministro di agricoltura,-sndustria e commercio 
G. BACCELLI. 
Il ministro delle finanze 
CARCANO. 
Il ministro del tesoro 
E. DI BROGLIO. 
Per la Navigazione generale italiana 
l'amministratore delegato: 
ERASMO PIAGGIO. 
PaoLo LoNARDI, testimonio. 
EveeEnNIo PinzaUTI, id. 


Il numero 808 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti 
del Regno contiene la seguente legge : 


VITTORIO EMANUELE III 
per grazia di Dio e per volontà della Nazione 
RE D'ITALIA 
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : 
Art. 1. 

L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distil- 
lazione, per cali, dispersioni, e ogni altra passività, viene 
stabilito a favore delle fabbriche fornite di misuratore 
meccanico, nelle proporzioni seguenti : 

del 10 per cento per le fabbriche di prima cate- 
goria ; 

del 25 per cento per le fabbriche che distillano 
esclusivamente frutta, vinaccie ed altri cascami della 
vinificazione ; 

del 35 per cento per quello che distillano esclusi- 
vamente vino, anche se guasto, o vinello. 

Per le fabbriche parimenti fornito di misura- 
tore meccanico ed esercitate dalle Società coopera- 
tive di proprietari o coltivatori di fondi, le quali ten- 
gono regolarmente i libri prescritti dal Codice di com- 
mercio e distillino esclusivamente, nell’interesse comune, 
l’abbuono sarà del 28 per cento se distillano vinaccie 
ed altri cascami della vinificazione provenienti °da uve 
prodotte nei fondi posseduti o coltivati dai soci o da uve 
vinificate dai soci stessi, e del 40 per cento se distil- 
lano vino di identica provenienza. 

Art. 2. 


All'art. 7 del testo di legge 30 gennaio 1896, n. 26, 
è aggiunto il comma seguente : 
E ammesso il trasporto del cognac da un magazzino 


GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 


3383 


—1________r_—__——_——_—_——_—_—_——_—>_—_———————————_———————————————@—@———————— y 


nelle condizioni di cui al successivo art. 9 ad altro ma- 
gazzino nelle identiche condizioni. 
Alla lettera 2) dell'articolo medesimo è sostituto il 
comma seguente: Ì 
5) dagli opifici ai rettificazione ad altri opifici di 
rettificazione, alle dogano, ai depositi doganali ed ai ma- 
gazzini summentovati, 


Art. 3. 

L’abbuono del 10 per cento l’anno, concesso al cognac, 
dopo un biennio di giacenza nel magazzino speciale, ai 
sensi dell'art. 9 della leggo 30 gennaio 1896, n. 26, dovrà 
sempre in avvenire calcolarsi sulla quantità originaria- 
mente introdotta nel magazzino medesimo, in guisa da 
assicuraro l'abbuono totale della tassa sullo spirito ri- 
masto in deposito dieci anni. 

- È abolito l'obbligo della cauziono imposta dal comma 
2° del citato articolo di legge, modificato con l'art. 3 
della legge 20 dicembre 1901, n. 522. 

6 concesso di introdurre nel magazzino speciale di 
cui sopra anche parte di spirito di vino che rappro- 
sonta la quota dell’abbuono di fabbricazione, purchè sia 
inscritta nel carico come vincolata alla tassa, con di- 
ritto di ottenere la liberazione dalla tassa medesima, a 
titolo di abbuono di fabbricazione, di altrettanta quan- 
tità anidra di spirito di vino esistente in uno dei ma- 
gazzini contemplati dall'art. 7 del tosto di leggo suindi- 
cato. i 

La cauzione por l'esercizio dei magazzini dei com- 
morcianti all'ingrosso e degli esercenti di stabilimenti 
per la concia dei vini, dei mosti e dello frutta da espor- 
tarsi, istituiti in località ove esistono uffici gabellari, 
potrà essere limitata ad un decimo della tassa sulla 
quantità .massima di spirito da introdursi nei detti ma- 
gazzini. 

Art. 4. 

Tino ad cttolitri 50,000 per ogni anno finanziario, lo 
spirito di vino o di vinaccia osportato in natura, godrà 
dell'abbuono dell'intera tassa. Uguale trattamento di ab- 
buono (art. 14, legge 30 gennaio 1896, n. 26), è fatto 
a tutto lo spirito aggiunto in presenza degli agenti del- 
l’Amministrazione, ai vini comuni od al vino uso Porto, 
in modo da non eccedere, per quest’ultimo, la ricchezza 
alcoolica di 24 gradi in complesso, nonchè al cognac 
estratto dai depositi, sotto vincolo doganale ed espor- 
tato all’estero, anche prima del triennio di giacenza 
di cui all'articolo precedente. 

Il cognac di vino preparato fuori dei depositi suindi- 
cati ed esportato all'estero, godrà la restituzione del 90 
per cento della tassa ai sensi dell'art. 13 del testo di 
leggo 30 gennaio 1896, n. 26; 

. Art. 5. 

Nel caso d'incendio 0 comunque di perdita per forza 
maggiore di spirito, di cognac esistente in magazzino 
vincolato alla finanza è accordato lo sgravio dell'intera 
tassa sotto deduzione dell'abbuono di fabbricaziono con- 


cesso a norma dell'art. 1 della presento leggo, sullo spi- 
rito e cognac di cui sia debitamente giustificata la di- 
struzione senza colpa dell'esercente. 

noe Art. 6. 

Il termine della proscrizione, di cui agli articoli 15 
e 16 della legge citata, è portato da due a cinque anni 
o si estende a tutti i casj di sospensione di lavoro, qua- 
lunque ne sia il motivo, anche quando il versamento di 
tassa sia fatto anticipatamente a titolo di deposito. 

Per le deficienze riscontrate nei magazzini, il quin- 
quennio decorrerà dalla data del verbale di accorta- 
mento delle deficienze medesime. 

La stessa prescrizione, così per la finanza come per 
i contribuenti, è applicabilo per tutte lo tasse di fab- 
bricazione. * 

Art. 7. 

È abolita la tassa speciale di L. 0.15 imposta, per 
l'adulterazione dello spirito di materio non vinoso, dal= 
l'art. 1° della leggo 22 marzo 1903, n. 152. 

Per lo spirito di cui -sia giustificata la provenienza 
per intiero da materie vinose, sarà concesso un calo 
all'atto dell’adulteraziono in ragione del 10 per conto. 
Per lo spirito di cui non sia giustificata una talo pro- 
venienza il calo sarà invece soltanto del 2 per cento. 

Art. 8. i 

La tasso interna di fabbricazione sugli spiriti, cho 
non sieno adulterati e destinati esclusivamente ad uso 
industriale, è aumentata di centesimi dieci per grado e 
per ettolitro. E conseguentemente è aumentata in pro= 
porzione la sopratassa di confine, anche sui prodotti 
contenenti spirito indicati nell'art. 1 delia leggo 30 gen- 
naio 1896, n. 26. 

Art. 9. 

Il termine della prescrizione dell'azione perale pre= 
visto dall'art. 30 della legge 30 gennaio 1890, n. 26, è 
portato da uno a due anni. 

Art. 10. 

In luogo della pena restrittiva della libertà personale, 
comminata dal penultimo comma dell'art. 19 del testo di 
leggo è sostituita una semplice pona pocuniaria cesten- 
sibile fino a L. 1000. 

Art. 11. 

Nell'art. 37 della leggo 2 agosto 1897, n. 382, sono 
soppresso le parole: « all'atto di pagare la tassa di fab- 
bricazione, come al 1° comma dell'art. 34 ». 

Art. 12. 

È esteso alla Sardegna il divieto di mettere in com- 
mercio residui, se prima non sieno stati adulterati ad 
uso di vernici, a spese della parte, in guisa da esclu= 
dere ogni possibilità del loro uso come sostanze alimen- 
tari, osservate le norme che saranno stabilite dal Mi- 
nistero delle finanze d'accordo con quello dell'interno. 

I detti residui in tal guisa adulterati, potranno es- 
sere introdotti in altre parti del Regno, in esenzione di 
tassa. 


cr e 


Art. 13. 

Con decreto Reale sarà fissato il giorno in cui en- 
trerà in vigore la presenta legge. 

È pure data facoltà al ‘Governo del Re, sentito il 
Consiglio di Stato, di coordinare in testo unico la pre- 
sente legge con quelle 30 gennaio 1898, n. 26, 29 di- 
cembre 1901, n. 522, 22 marzo 1903, n. 152 e 3 lu- 
glio 1904, n. 329 nelle parti riguardanti la tassa sugli 
Spiriti, 

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello 
Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei 
decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come “logge dello Stato. 

Data a Roma, addì 29 giugno 1905. 
i VITTORIO ÉMANUELE. 


A. MAJORANA. 


Visto, I guardasigilli: C. FiwocosiaRo-APRILE. 


Ù 


Il numero 893 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decretîì 
del Regno contiene il seguente decreto : 


VITTORIO EMANUELE III 


per grazia di Dio e per volontà della Naziono - 
RE D'ITALIA 


Visti la leggo 7 luglio 1866; n. 3036, ©°. {1 relativo 
regolamento 21 luglio stesso anno, n. 9070; 

| Visti la legge 15 agosto 1867 , n. 8848, cd jl relativo 
regolamento 22 agosto ste- ann n. 3852 


Visti la legge 11 1 1870, ri. 5784, AT Pi 

Visto l'art. 2° della logge 7 luglio 1868, n. 4490; 

Visti gli articoli 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, 
ed 1 ‘ell’allegato N di detta legge, o l'art. 2 della legga 
23 fuglio 1894, n. 339; 

Visti la legge 19 giugno 1873, n. 1402, ed il rela- 
tivo regolamento 11 luglio stesso anno, n. 1461; 

Visto il R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519; 

Visti gli atti verbali della presa di possesso, operata 
per gli effetti della conversione dei beni immobili degli 
enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al 
presente decreto; 

Visto lo liquidazioni della rendita per la conversione 
dei beni immobili appresi dal Demanio agli enti morali 
ecclesiastici suddetti ; 

Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato 
per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei 
culti ; 

Sentita la Commissione centrale di sindacato istituita 
dall’art. 8 della suddetta legge 15 agosta 1867; 

Abbiamo decretato e decretiamo : 


Art. 1. 


Le rendite dovute per la conversione dei beni immo- 
bili degli enti morali ecslesiastici indicati nell'elenco 
controfirmato dai Nostri ministri segretari di Stato per 
le finanze e per gli affari di grazia, giustizia c dei culti, 
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ed annesso al presente decreto (1), sono accertate nelle 
somme esposte nella colonna 8 dell'elenco stesso. 

In relazione all'articolo precedente, dalla rendita con- 
solidata cinque per cento, inscritta in esecuzione del 
R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, sul Gran Libro, 
del Debito pubblico, a favore del Demanio dello Stato 
per gli enti morali ecclesiastici assoggettati a conver- 
sione, sarà trasferita, con decorrenza dal 1° gennaio 
1905, la complessiva rendita di lire quattromilaquattro- 
centoquarantacinque e centesimi ‘cinquanta (L. 4445.50) 
agli enti morali ecclesiastici ‘indicati ‘nell "glenco ‘annesso 
al presento decreto, ripartitamente per le somme ‘Toro 
assegnate alla colonna 8 dell’elenco medesimo. 

Sono definitivamente accertate in lire séttantasettomi- 
laquattrocentouna e centesimi sessantasette (L. 77,40). 67) 
le rate di rendita maturate nel ‘tempo decorso dalle ri- 
spettive prese di possesso dei beni immobili a tut  di- 
cembre 1904, e già pagate sul fondo costi vito dg in- 
teressi della rendita iscritta in eser” uetone del R. decreto 


17 febbraio 1870, n. 5519. < uetlo somme depurate dalla 


imposta di riccher”. .a mobile, esposto nella colonna 20 
dell’ annesso Cab: 


O” iniamo che il presente decreto, munito del sigillo 


| dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi 


e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Dato a Roma, addì 25 maggio 1905. 
VITTORIO EMANUELE. 
A. MAJORANA. 


C. FINOCCHIARO-APRILE. 
Visto, IZ guardasigilli : C. Fisoocuraro- APRILE; 


(1) L'elenco viene integralmente inserito nella raccolta uffi- 
ciale delle leggi e dei decreti del Regno. 


Il numero 80 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti 
del Regno contiene il seguente decreto: 


VITTORIO EMANUELE III 


per grazia di Dio e por volontà della Nazione 
RE D'ITALIA 

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato 
per le finanze; 

Sentito il Consiglio dei ministri; 

Abbiamo ordinato ed ordiniamo : 

Articola unico. 

La sezione distaccata di San Pietro Martire della ma- 
nifattura dei tabacchi in Napoli è eretta a manifattura 
autonoma can la denominazione di manifattura dei ta- 
bacchi in Napoli San Pietro Martire con aggregata la 
sezione di Cava. | 

La sezione attuale, che comprenderà le sezioni Cen- 
trale e dei Granili, assumerà la denominazione di mani- 
fattura dei tabacchi in Napoli SS. Apestoli. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo 
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi 
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e dei decreti del Regno d’Italia, rhandandò a thiunqué 
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Dato a Roma, addì 8 giugno 1905. 
VITTORIO EMANUELE. 
A. FORTIS. 
: A. MAJORANA. 
Visto, ll gilardasigilti: C. Finoccntaro- APRILE. 


Intmerò 803 della raccolta ufficiale delle leggî e dei decreti 
del Régno contierie il seguente decreto : 


VITTORIO EMANUELE III 
per grazia di Dio e per volontà della Nazione 
RE D’ITALIA 

Vista la deliberazione, con la quale il Consiglio co- 
munale di Gallese ha chiesto clio sia istituito in quel 
Comune un posto di notaro ; 

Visti i pareri omessi al riguardo dal Consiglio pro- 
viriciale di Roma e dal Consiglio notarile di Viterbo ; 

Visto l’art. 4, alinea, della legge notarile, testo unicò 
del 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2°), è la t&bella che 
determina il numero e la residenza dei notari del Re- 
gno, approvata col R. decreto dell'11 giugno 1882, n. 810 
(serié 3°); 

Ritenuta dimostrata la nocessità dell’istituzione di un 
posto di notaro in Gallese; , 

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro s0- 
grbiniid di Stato por gli affari di grazia @ Ghistizia E) 
dei culti; 

Abbiamo decrotato e decretiamo : 

Articolo unico. 

È istituito un posto di notaro nel cothuro di Gallese, 
distretto notarile di Viterbo. | 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo 
dollo Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi 
e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 8 giugno 1905. 
VITTORIO EMANUELE. 
O. FixoccHia®iÀ fire, 


Visto, Il guardasigilli : C. Fixoconiaro «APRILE. 


Il numero 900 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti 
del Regno contiene il seguente decreto : ‘ 


VITTORIO EMANUELE III 
per grazia di Diò o per volontà delli Nazibnio 
RE D'ITALIA 

Vista la deliberazione del Consiglio cotnunale di Giano 
Vetusto, riguardo alla soppressione del posto di notaro, 
istituito in quel SOTARDO col R. decreto in data 31 di- 
cembro 1891, n. 752 

Vista la deliberazione presa in vià d'urgerzi dilla 
Depitàzioe provinciale di Terra di Lavoro è debita- 

mente poi ratificata dal Consiglio provinciale; el il pa- 
rere dol Consiglio notarile di Santa Maria Capua Ve- 


tere ; 


Visto l'art. 4, alinea, della legge notarile, testo unico 
del 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2°); e la tabella che 
determina il numero e la residenza dei notari del Re- 
gno, approvatà col R. decteto delli 11 giugno 1882, 
n. 810 (serie 3°); 

Ritenuta l'opportunità della soppressione del posto 
suddetto ; 

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segre- 
tario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; 

Abbiamo decretato e decretiamo : 

Articolo unico. 

È soppresso il posto di notaro assegnato al Comune 
di Giano Vetusto, nel distretto notarile di Santa Maria 
Capua Vetere. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo 
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi 
e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 15 giugno 1903, 
VITTORIO EMANUFLE, 


È. FrnoccHIARO-APRILE. 
Visto, IN guardasigilli: C, Fixoccmano-APRILE. 


Il numero 807 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti 

dèl Regno contiene il seguente decreto : 
VITTORIO EMANUELE HI 
por ia di Dio e per volontà della Nazione 
RE D'ITALIA 

Visto l'art. ‘79 del testo unico delle leggi sulla leva 
marittima, approvato con R. decreto 16 dicembro 1883, 
n. 5860 (serio 3%); 

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato 
per gli affari dellà marina: 

Abbiamo decretato e decretiamo : 

Articolo unico. 

La somma da pagare per l'arruolamento volontario 
di un anno nel Corpo R. Equipaggi durante l'esercizio 
finanziario 1903-9086 (o) stabilit ta in lire milleseicento. 

Ordiniamo che il preserte decreto, munito delsigillo dello 
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei 
decreti del T\egno d'Italia, mandando a chiunque spetti di 
osservarlo è di farlo osservare. 

| Dato a Rota, addi 15 giugno 1905. 


VITTORIO EMANUELE. 


O. MIRABELLO. 


Visto, il guardasigilli : C. FixoocHiaro-APRILE. 


Il numero 810 della raccolta ufficiale delle leosi e dei decreti 
del Regno contiene il seguente decreto : 


VITTORIO EMANVELE III 


per grazia di Dio e per volontà della Nazione 
RE D'ITALIA 


Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato 
ner le finanze; 


| "Vistò l'art. 13 della legge 29 giugno 1905, n. 308; 
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Udito il Consiglio dei ministri; 
Abbiamo ordinato ed ordiniamo: 
Articolo unico. 

La legge 29 giugno 1905, n. 308 portante modifica- 
zioni al regime degli alcools, entrerà in vigore nel 
giorno successivo a quello della pubblicazione del pre- 
sente decreto nella Gazzetia ufficiale. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo 
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi 
e doi decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 2 luglio 1903. 
VITTORIO EMANUELE. 


A. Fortis. 
A. MAJORANA. 
Visto: Il guardasigilli: C. Finoccuraro- APRILE. 


IL MINISTRO) 
D’AGRICOLTURA,- INDUSTRIA F COMMERCIO 


Visto il decreto-Realo del 27 aprile 1905, n. 240, che indice un 
concorso a premi nell'intento di diffondere o incoraggiare l'acqui - 
coltura in acque dolci, pubbliche e private; 

Decreta: 


Art. l. 

I privati, lo Sociotà cooperative di pescatori o gli enti morali 
(Società di pesca giuridicamente riconosciuto, Comizi agrari, Mu- 
nicipi, cec.), cho intendono partosiparo al concorso, dovranno entro 
il 80 settembre 1905 inviare al Ministero di agricoltura, industria 
e em nori», (Direzione generale dell'agricoltura), la loro domande, 
dichiaranlo 8? esercitano o intendono esercitare l'acquicoltura a 
scopo di ripopolamento di acque pubbliche, ovvero a scopo d’indu- 
stria privata. Devono pure indicare la specie o le specio di ani- 
mali acquatici cho si propongono di allevare, i metodi di alleva- 
“mento che saranno adottati, la quantità di avannotti, di novella- 
mo e di pesci adulti, che intendono produrre, o il corso o bacino 
di acqua ovo saranno immessi v coltivati. 

Art. 2. 

Nel caso di ripopolamenti di acque pubbliche o acque private, 
comunicanti con le pubbliche, i concorrenti non prssono immet- 
tere specie di pesci diverso da quello cho attualmente vi si tro- 
vano, senza avere prima ottemperato al disposto dell'art. 22 del 
rezolamento 15 maggio 1884, n. 2449, sulla pesca fluviale e la- 
cuale. SE 

Art. 3. 

Il Ministero, esaminats lo domande, farà conoscere ai richie- 
denti se sono ammessi al concorso, ed eventualmente indicherà le 
modificazioni da introdurre nel loro programma, sia riguardo alle 
specis da allevare, sia rispetto alla quantità dei pesciolini da im- 
mettere, affinchè questa sia proporzionata alla potenzialità delle 
acque. 

Art. 4. 

A parità di condizioni, saranno prescelti per l'assegnazione dei 
| premi quei concorrenti che si saranno procurati le uova occor- 
renti alle incubazioni mercò fecondazione artificiale, eseguita da 
essi stessi, trattandosi di specie a fregola invernalc, o che avranno 
impiantato stagni di riproduzione per quelli a fregola estiva ; inol- 
tre avranno titolo di preferenza, a parità di valore, le società coo- 
perativo di pescatori. 

Art. 5. 

Quando i concorrenti intendano procedere alla fecondazione ar- 

tificiale dovranno prevenire il Ministero alcuni giorni prima di 


quello in cui intondono eseguirla, affinchè esso, se credo, possa 
farvi assistere un suo delogato. 
Art. 6. 

Il Ministero si riserva la facoltà di far visitare lo opere eseguite 
dai concorrenti* tali visito saranno compiute da due membri della 
Commissione giudicatricò, cui essi dovranno riferire. 

Art. 7. 

Nel caso di ripopolamento di acque pubbliche, i concorrenti do- 
vranno indicate in tempo utile il giorno nel quale procederanno 
alla immissione, affinchè il Ministero possa farvisi rappresentare. 

In caso di stagnicoltura i concorrenti dovranno indicare al Mi- 
nistro in tempo utilo i giorni nei quali si eseguirà la pesca no- 
gli stagni. 

Art. 8. 

I concorrenti saranno tenuti ad inviare, entro il 30 settembre 
1906 se provvedono al ripopolamento dello acque pubbliche, ed 
entro il 30 settembre 1907 se provvedono all'industria privata del- 
l’acquicoltura, una relazione particolareggiata di ciò cho ossi han- 
no operato. 

Art. 9. 

La Commissione giudicatrice sarà costituita da cinque mombri, 
da nominare con decreto Ministeriale. i 

Il giudizio che da essa sarà pronunziato dovrà formare oggetto 
di particolareggiata relazione, che sarà inserita nol Bollettirio uf- 
ficiale del Ministero di agricoltura. 

Art. 10. 

I concorrenti vincitori nel concorso indetto con decreto regio del 
10 dicembre 1897 saranno premiati, sc si possa accertare tale. un 
progresso nelle opere loro da meritare un premio superiore a 
quello già conseguito, 

Art. Il. 

Lo speso per la gara tra i concorrenti che ripopolino le acque 
pubbliche graveranno sul bilancio del 1906-1907 del Ministoro di 
agricoltura, e sul capitolo corrispondente al 150 dis del bilancio 
per il 1904-1905; le spese per la gara tra i concorrenti che prov- 
vedano alla industria privata dell’acquicoltura peseranno sul bi- 
lancio del 1907-1908, e sul capitolo corrispondente a quello sopra 
indicato per il 1204-1905. î 

Il present» dscret> sarà registrato alla Corte dei conti. 

Roma, addì 21 giugno 1905. 
Il ministro 
RAVA. 


MINISTERO 
DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI 


Disposizioni fatte nel personale dipendente: 


Con R. decreto del 30 marzo 1905, 
registrato alla Corte dei conti il 19 aprile successivo: 

Colantoni Attilio, ufficiale d'ordine di 2* classe, è promosso alla 

1* classe con l'annuo stipendio di L. 2200. 
Lanteri Pietro, ufficiale d'ordine di 3* classe, è promosso alla 2% 

classe con l’annuo stipendio di L. 1800. 

Magistratura. 
Con decreto Ministeriale del 16 aprilo 1995, 
registrato alla Corte dei conti il 25 stesso mese: 
È concesso l'aumento di L. 700, per compiuto sessennio, sul- 
l'attuale stipendio di L. 7009, dal 1° aprile 1905, ai signori: 
Coppola cav. Antonio, procuratore del Re presso il tribunale ci- 
vile e penale di Ancona, 

Semmola cav. Pasquale sostituto procuratore generale presso la 
Corte d'appello di Napoli. 

Roberti cav. Giovanni, id. di Napoli. 

Sellenati cav. Edoardo, procuratore del Re presso il tribunale ci- 
vile c penale di Pordenone, 
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È concesso l'aumento di L. 700, per compiuto sessennio, sul- 
l'attuale stipondio di L. 7000, dal 1° maggio 1905, ai sigmori: 
Monaco cav. Francesco, presidente del tribanalo civile o ponalo di 

Ancona. È 
Carpani cav. Federico, sostituto procuratore gencrale presso la 
seziono di Corte d'appello in Modena. 

È concesso l'aumento di L. 600, per compiuto sossennio, sul. 
l'attuale stipendio di L. 6000, dal 1° aprile 1905, ai signori: 
Massa Saluzzo cav. Eugenio, sostituto procuratore generale presso 

la Corte d'appello Torino. 
Moschini cav. Xirturo, procuratore del Ra presso il tribunale ci- 
vile o penale di Firenze. 
Campus-Campus cav. Giov! Maria, ìd.' dî Cagliari. 
Regazzoni cav. Innocenzo, sostituto procuratore gonoralo presso la 
Corte d'appello di Casale. 
Con decreto Ministeriale del 17: aprile 1905, 
registrato alla Corto dei conti il giorno 13 aprilo stesso mese: 
Ai prelori sottonominati è aumentato lo nFipendio da L. 3080 a 


* L. 3360 dal 1° gennaio 1905: 
Volpe Giuseppe, pretore del mandamento di Osuverssno: 


Mossa Alfonso, id. di Locorotondo. 

Desti Brancatelli Gactano, id. di Santa Lucia dol Mela. 

Ai protori sottonominati è aumentato lo stipondig da L. 3080 a 

L. 3340 dal 1° febbraio 1905: 

Carboni Aùtonio, pretore del sanzioni di Scanno. 

Pesavento Arturo, id. di Andora. 

Ai pretori sottonominati è aumentato lo stipendio da L. 3080 a 

L. 3360, dal 1° marzo 1905: 

Fornaci Giacomo, pretore del mandamento di Gaotiglione del Lago. 

Sichi Giulio, id. di Noceto. 

Con R. decreto del 27: aprile 1905: 

Vescovi Vincenzo, giudice del tribunale civile e penale di Arezzo, 
destinato temporaneamente a quello di Firenze, è ivi appli- 
cato all'ufficio d'istruzione dei processi ponali, con l’annua in- 
dennità di L. 400. 

Vitelli Raffaele, giudico del tribunale civilo e penale di Sant'An- 
gelo dei Lombardi, in aspettativa & tutto aprile 1905, è con- 
fermato nell’aspettativa medesima per un mese, dal 1° mag- 
gio 1905, continuando a percepire l’attuale assogno. 

Pistoni Saverio, pretore dol mandamento di Staiti, in aspettativa 
a tutto il 15 aprile 1905, ‘è richiamato in servizio dal 16 
aprile 1905 el è tramutato al mandamento di Semiriara. 

Mutarelli Gaetano, pretore del mandamento di Avigliano, :ò collo- 
cato in aspettativa por duo mesi, dal 13 aprile 1905, lascian- 
dosi por lui ‘vacante lo stèssò mandamento di Avigliano. 

Sborselli Giuseppe, uditore presso il tribunale civile e penale di 
Bonevento, è destinato ad esercitare lo funzioni di vice pre- 


tore nel mandamento di Benevento. 
I sottonotati sono nominati vice pretori nel mandamento per 


ciascuno di essi indicato pel triennio 1904-9086: 
Zucchetti Pietro, nel mandamento di Avellino. 
Fazio Egidio, id. di Ormea. 

Del Vecchio Domenico, id. di Sulmona. 

Rasi Girolamo, id. del 1° mandamento di Ravenna. 
Morici Luigi, nel mandamento di Arcevia. 

Gobbi Goffredo, nella 2% pretura urbana di Roma. 

Sono accettate le dimissioni rassegnste da Ansermino Bernardo» 
dall'ufficio di vice pretoro del mandamento di Cannobio. 
Mostaccio Pietro, pretoro del mandamento di Gangi, è tramutato 

al mandamento di Randazzo. 


Alboggiani Ernesto, pretore del mandamonto di Dorgali, è tramu- 


tato al mandamento di Favignana, 
Masci Nicola, pretore del mandamento di Villa Santa Maria, è 


tramutato al mandamento di Atessa. 
Cancellerio e segreterie. 
Con decreto Ministerialo del 4 aprile 1905, 
registrato alla Corte dei conti il giorno 22 stesso mese: 
È concesso sull'attuale stipendio dì L, 2300 l'aumento di L. 120, 


a decorrere dal 1° maggio 1905, per compiuto sessennio sullo sti- 

pendio precedente di L. 2200, a :. 

D'Andrea Luigi, vice cancelliere del tribunale civilo e ponale di 
Viterbo. 

‘Con decreto Prosidenziale del 14 aprile 1905: 

Costanzo: Andrea, alunno di 3* classe alla pretura del 4° manda= 
mento di Palermo, è tramutato alla pretura di Marsala. 
Russo Beniamino, alunno di 3* classe alla pretura di Marsala, è 
tramutato alla pretura del 4° mandamento di Palermo. 

* Con R. decreto del 22 aprile 1903: 

Nardini Enrico, vice cancellieroevaggiunto ‘il tribunalè civile‘0 pe- 
nale di-Grosseto; è nominato: vice-cancellicre:dolla pretura di 
Assisi, con l’attuale stipendio di L. 1500. 

Bemporad Amerigo, vico cancelliere della pretura di Maddaloni, è 
nominato vice cancelliero aggiunto al tribunale civilo o penalo 
di Grosseto, con l'attuale stipendio di L. 1500. 

Con R. decreto del 27 aprile 1905: 

Monteforte cav. Achille, segretario della procura generale presso 
la Corte d’appellòo di Trani, è nominato cancelliore della Corto 
d’appello di Trani, coll’annuo stipendio di L. 4,500. 

Arnono Gerardo, cancelliere del tribunale civilo e penale di Nica- 
stro, è nominato segretario della procura generale prosso la 
Corto d'appello di Trani, coll’attualo stipendio di L. 3500. 

Frailick Ferruccio, già cancelliere della pretura di Scandiano, in 
aspettativa fino al 30 aprile 1905, e pel quale fu lasciato va= 
cante il posto nella pretura di Berceto, è confermato nella 
stessa aspettativa per due mesi, a decorrere dal 1° maggio 
1905, continuande a percepire l’attualo assegno. 

Cardiota Vito Santo, cancelliere della pretura di Vieste, è tramu= 
tato alla pretura di San Nicandro Garganico. - 

Panuccio Gabriele, cancelliere della pretura di Lacedonia, è tra- 
mutato alla pretura di Oppido Mamertina. 

Coli Pietro, cancolliere della pretura di Iseo, è nominato segreta- 
rio della R. procura presso il tribunale civile o penale di 
Massa, coll'attualo stipendio di L. 1900. 

Montolini Antonio, cancelliere della pretura di Pieve di Cadore, in 
aspettativa sino al 15 maggio 1903, è confermato nella stessa 
aspettativa per tre mesi, dal 16 maggio 1905, continuando a 
percepire l’attuale assegno. 

Belli Luigi, segretario della R. procura presso il tribunale civile 
e penale di Savona, è richiamato al precedente posto di cane 
celliere della pretura di Varazze, coll'attualo stipendio di 
L. 1900. 

Con decreto Ministeriale del 27 aprile 1905: 

Della Rosa Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Lacedonia, 
è tramutato alla pretura di Aulla. 

Barbiroli Umberto, vice cancelliere della pretura di Massa Supe- 
riore, applicato alla cancelleria della Corte d'appello di To- 
rino, è tramutato alla pretura di Badolato, continuando nel- 
l'attuale applicazione. 

Borzoni Domenico, vice cancelliere della pretura di Guastalla, ap- 
plicato alla Regia procura presso il tribunale civile e penalo 
di Castelnuovo di Garfagnana, è tramutato alla pretura di 
Camposampiero, continuando nell'attuale applicazione. 

Angelini Amerigo, vico cavcelliere della pretura di Moncalvo, ap- 
plicato alla cancelleria del tribunale civile o penalo di Vi- 
terbo, è tramutato alla pretura di Albano, Laziale, continuan- 
do nell'attuale applicazione. 

Masneri Giacomo, vice cancelliere della pretura di Soresina, è, col. 
locato in aspettativa per duo mesi, a decorrere dal 25 aprila 
1905, con l'assegno pari alla metà del suo stipendio. 

Fugali Gaetano, vice cancelliere della pretura di Strongoli, in 
aspettativa, richiamato in servizio dal 1° maggio 1905 cd è 
tramutato alla pretura di Francavilla di Sicilia. 

Con decreto Ministeriale del 29 aprile 1905: 

Lencioni Alberto, vice cancelliere della pretura di Livorno, è tra= 

mutato alla pretura di Lucca Capannori, 
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Puccinelli Olinto, vice cancelliere della protura di Rosignano Ma- 
rittimo, è tramutato alla pretura urbana di Livorno. 

Maldari Luigi, vice cancelliere della pretura di Lucca Capannori, 
è tramutato alla. pretura di Rosignano Marittimo, cd è tem- 
poraneamente soplicato alla cancelleria della Corte d'appello 
di Lucca, i 

Con. R, decreto dal 30 aprile 1905: 

And Giovanni Battista, cancelliere della pretura di Borgo Ti- 
cino, è, collocato in aspettativa per 4 mesi, a decorrere dal 1° 
maggio 1905, con l'assegno pari alla metà del suo stipendio. 

D'Auria Vincenzo, cancelliere della. pretura di Alessano, è, a sua 
domanda, richiamato al precedente posto di cancelliere della 
pretura di Sannicandro Garganico. 

Cardiota Vito Sante, cancelliere della pretura di Sannicandro Gar- 
ganico, è tramutato alla pretura di Alessano. 

Virzi Baldassarre, cancelliere alla pretura di Trapani, applicato al 
tribunale civile e penale di Nicosia, in aspettativa fino al 26 
febbraio 1905, è collocato a riposo, con decorrenza dal 1° 
marzo 1905. 

Con decreto Ministeriale del 30 aprile 1905; 

Avitabile. Giulio, alunno di 2% classe nel tribunale civile e penale 
di Gerace, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria del- 
l’ordine giudiziario, è nominato vice. cancelliere della pretura 
«di Sinopoli, coll’annno stipendio di L. 1500. 

Bobba Luci, alunno di 2% classe nel tribunale civile e penale di 
San Remo, id. è nominato vice cancelliere..della pretura di 
Massa Superiore, coll'annuo stipendio di L. 1500. 

Mancini Vincenzo, alunno di 2* classe nel tribunale civile e pe- 
nale di Ascoli Piceno, id., è nominato vice cancelliere della 
pretura di Ascoli Piceno, coll’annuo.stipendio di L. 1590. 

Menini Zeno, alunno di 2* classe nel tribunale civile e penale di 
Mantova, id. è nominato vice cancelliere della pretura di 
Tirano, coll’annuo stipendio di L. 1500. 

Con decreto Ministeriale del 1° maggio 1905: 

Albertelli Carlo, alunno di 2* classo nella pretura di Vignola, id. 
è nominato vice cancelliere della pretura di Guastalla, col- 
l'annuo stipendio di L. 1500. 

Nebbia Emilio, alunno di 3* classe nella 1° pretura di Alessan- 
dria, id.. è nominato vice cancelliero della pretura di Mon- 
calvo, coll’annuo stipendio di L. 1500. 

Giordano Ulisse, alunno di 2* classe nella 6% pretura di Roma, 
id., è nominato vice cancelliere della 1% pretura di Roma, 
coll'annuo stipendio di L. 1500. 

Marini Mario, alunno di 3% classe molla pretura di Sant'Anasta- 
sia, id., è nominato vico cancelliere della pretura di Brienza, 
coll’annuo stipendio di L. 1500. | 

Mucci Luigi, alunno di 3° classo nella pretura di Sepino, è "no- 
minato vice cancelliere della pretura di Castellone al Vol- 
turno, coll'annuo stipendio di L. 1500. 

Sono promossi dalla 2* alla 1% categoria, coll'annuo stipendio 

di L. 4000, a datare dal 1° maggio 1905: 

Medda Sechi Francesco, cancelliere del tribunale civile e penale 
di Lanusei. 

Leone Silvio, id. di San Remo. 

Poli Leonardo, id. di Legnago. 

Castria Francesco, id. di Bari. 

Con decreto Ministeriale del 1° maggio 1995: 

Sobrino Giovanni Giuseppe, vice cancelliere della Corte d ‘appello 
di Milano, è temporaneamente applicato alla cancelleria del 
tribunale civile e penale di Domodossola. 

Con decreto Ministeriale del 2 maggio 1905: 

A Virzi Baldassare, cancelliere. di pretura, collocato a riposo, è 
conferito il titolo ed il grado onorifico di vice cancelliere di 
Corte. d'appello, 

A Martinetti Francesco, cancelliere della pretura di Intra, rima- 
sto in aspettativa dal 1° aprile 1904 al 31 marzo 1905, è 
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assegnato l’annuo stipendio di L. 2300, con decorrenza dal 1° 
aprile 1905. 

Sozzi Emanuele, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile 0 pe- 
nale di Caltagirone, è nominato vice cancelliere alla 2* pre- 
tura di Catania, coll’ attuale stipendio di L. 1509. 

Vegas Ferdinando, vice cancelliero aggiunto alla Corie d'appello 
di Catania, in aspettativa fino al 28 febbraio 1905 è confer- 
mato nella stessa aspettativa per altri quattro. mesi, dal 1° 
marzo 1905, con la continuazione dell’ attuale assegno, — 

Raineri Carlo, vice cancelliere della pretura di Pievepelago, è tra- 
mutato alla pretura di Guastalla. 

Albertelli Carlo, vice cancelliere della pretura di Gustalla, è tra- 
mutato alla pretura di Pievepelago. 

Notari, . 
Con decreto Ministeriale del 26 aprile 1905: 

È concessa al notaro Crqce Giovanni Battista una proroga sino a 
tutto il 25 giugno 1905, per assumere l'esercizio delle sue 
funzioni nel comune di Pollena Trocchia. 

Con R. decreto del 27 aprile 1905: 

Baudino Antonio, candidato notaro, è nominato notaro colla re- 
sidenza nel comune di Pralormo, distretto notarile di Torino. 

Musso Giulio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza 
nel comune di Front, distretto notarile di Torino. 

Cacace Gaspare, notaro residente nel comune di Castrogiovanni, 
distretto notarile di Caltanissetta, è traslocato nel comune di 
Caltanissetta. 7 ; 

Silvestri Attilio, motaro residente nel comune di Rapolano, di- 
stretto notarile di Siena, è dispensato dall'ufficio di notaro, in 
seguito a sua domanda. 

Con decreto Ministeriale del 28 aprile 1905: 
È concessa: 

Al notaro Iemini Giovanni una proroga sino a tutto il 18 no- 
vembre 1905, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel 
comune di Alessandria. 

Al notaro Concina Gialio una proroga sino tutto il 21 ottobre 1905, 
per assumere l’esercizio delle sue funzioni nel comune di 
Mantova. 

Cor decreto Ministeriale del 1° maggio 1995: 
È concessa: 

Al notaro Giovine Giovanni una proroga. sino a tutto 18 no- 
vembre 1903, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel 
comune. di Lequille. 

Al notaro Montalbò Orazio una proroga sino a tutto il. 9 laglio 
1905, per assumero l'esercizio delle sue funzioni nel comune 
di Castropignano. 

Al notaro Nasella Francesco una proroga sino a tutto il 16 get- 
tembre 1905, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel 
comune di Campolieto. 

Archivi notarili. 
, Personale subalterno. | 
E accettata la rinuuzia di Angelici Luigi al posto di sotto ar= 

chivista dell’archivio notarile di Fermo. Gaio e 

Valerani Vincenzo, è nominato sotto archivista nell'azchivio nota= 
rile di Fermo, coll’annuo stipendio di. L. 720. 

Economati dei benefizi vacanti. 
Con R. decreto del 9 aprile 1905; 
registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese: 

Ceresa di Bonvillaret Agostino, segretario di 23 classe di ragio- 
neria nell’eccnomato generale dei beneficî vacanti di Torino, 
è nominato segretario di 18 classe della carriera “medesima 
nel predetto economato di Torino, con l'annuo stipendio di 
L. 4000. 7 

Chiariello Raffaele, segretario di 3* classe di ragioneria nell'eco- 
nomato generale dei beneficî vacanti di Napoli, è nominato 
segretario di 2* classe della carriera medesima nell'economato 
di Torino, con lo stipendio di L. 3500. . 

Pagni Enrico, segretario di 3* classe di ragioneria nell'oconomato 
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generele dei beneficî vacanti di Firenze, è nominato segretario 
di 2 classe della carriera medesima nel predetto economato 
di Firenzo, con l'annuo stipendio di L. 3500. 

Assegnati Francesco, segretario di 3* classo di ragioneria nel- 
l'economato generale dei benoficî vacanti di Firenze, è trasfe- 
rito all'economato di Napoli. 

Petrosino Ernesto, vice segretario di 1% classe di \ ragioneria nel- 
l'economato generale dei beneficî vacanti di Napoli, è nomi- 
nato segretario di 3* classe della carriera medesima nell'eco- 

. nomato di Firenze, con l'annuo stipendio di L. 3000. 

Awabrosoli Arturo, vicò sogretàrio di 12 classe di ragioneria nel- 
l'Economato generale dei beneficî vacanti di Milano, ‘è nomi- 
nato segretario di 3° classo della carriera medosima nell’E- 
conomato di Firenze, con l’annuo stipendio di L. 3,000. 

Cottone Pieiro Peolo, vice segretario di 22 classe di ragioneria 
nell' Ecoriomato generalo < dei beneficî vacanti di Torino, è no- 
miniato vico segretario di 1a clisso della carriera meiczima 
, nell'Économato di Milano, con l'annuo stipendio di L. 2,500. 

Della Boria Carmelo, vice segretario di 2* classe di ragioneria nel- 
l'Economato generalo | dei, baneficî vacanti di Torino, è nomi- 
pato vico segretario di ia classe della carriera medesima nel- 
l'Economato di Naj oli, con l'annuo stipendio di L. 2,500. 

Murò Carlo, vico segretario di 3* class di ragioneria nell'Eco- 
npmato generale dei boneficî vacanti di Bologna, è nominato 
vice segretario di 2° classe della carriera medesima nell'Eco- 
nomato di Torino, con l'arinno stipendio ai L. 2,000. 

Do Cristofaro Carlo, vice segretario di 3* classe di ragioneria nel- 
l'Économato generale dei beneficì vacanti di Torino, è nomi- 
nato vice segretario di pa classe della carriera medesima nel 
predetto Economato di Torino, con l' anriuo stipendio di 
L. 2,000. 

Donato Vincenzo, vice, sogretario di 3% classe, di ragioneria, in 
soprannumero, nell’Economato generale dei beneficî vacanti 
di Torino, è nominato vico segretario di 3* classe della car- 
riera modosima nel predetto Economato di Torino. 

Randone Vincenzo, vico segretario di 3° classe, di ragioneria, in 
soprannumero, nell'Economato genorale dei beneficî vacanti 
di Firenze, è nominato vice segretario di 3% classe, della car- 
riera medesima, nell’Economato di Bologna, 

i n decreto Ministerialo del 27 aprile 1905: 

al cav. Baratti Pietro, segretario di 1 classe della carriera am- 
ministrativa noll'economato generale dei bencficî vacanti di 
Napoli, è concesso per compiuto sessennio, l'aumento di L. 400 
sul suo attuale stipendio di L. 4000, con decorrenza dal 1° 
maggio 1905; 

al cav.. Calvauna Emilio, capo seziono di 2% classe della carriera 
di ragioneria nell’economato generale dei boneficî vacanti di 
Napoli, è concesso, per compiuto sessennio, l'aumento di L. 450, 
sul suo attuale stipendio di L. 4500, con decorrenza dal 1° 
maggio 1905; 

al cav. Morelli Emilio, capo seziono di 2* classe della carriera di 
ragioneria, con le funzioni di capo ragioniere  nell'economato 
generale dei. beneficî vacanti. di Firenze, è concesso, per com- 
piuto sessennio, ] l'aumento di L 450, sul suo attuale stipen- 

. _.dio di L. 4500, con decorrenza dal 1° maggio 1905; 

al cav. Assarelli Lorenzo, segretario di ragionerie di 1% classe, 
con lo funzioni di capo ragioniera nell'economato generale dei 
benoficî vacanti di Bologna, provvisto dell’annuo stipendio di 
L. 4000 e di un maggiore assegno di L. 200, è concesso, per 
compiuto sessennio, l'aumento di L. 490 annue, sull’ attuale 
stipendio normalo di L. 4009, con decorrenza dal 1° maggio 

1905, riducendo a L. 100 il predetto maggiore assegno; 

al cav. Natoli Andrea, segretario di 12 classe della carriera di ra- 
gioneria, con le funzioni di capo ragioniere nell’ economato ge- 
nerale, dei benefici vacanti di Palermo, è concosso, per compiuto 
sessennio, l'aumento. di L. 400 annue sul suo attuale stip-n- 
dio di L. 4000, con decorrenza dal 1° maggio 1903; 


3389 


ET SD TETI RIT 


a Taranto Enrico, segretario di 1* classe della carriera di ragio- 
neria nell'economato generale dei beneficî hi di Napoli, è 
concesso per compiuto sessennio, l'aumento di L. 400 annue 
sul suo attuale stipendio di L. 4000, con Le dal 1° 
maggio 1905. 

a Montaperto Ulrico, segretario di 2* classe della carriera di ra- 
gioneria nell'economato generale dei benefici vacanti di Na- 
poli, è concesso, per compiuto sessennio, l'aumento di L. 359 
annue sul suo attuale stipantio di L. 3500, con decorrenza 
dal 1° maggio 1905; 

a Preve Carlo, segretario di 3% classe della carriera di ragioneria 
nell’economato generale dei beficî vacanti di Torino, è con- 
cesso, per compiuto sessennio, l'aumento di L. 300 sul suo 
attuale stipendio di L. 3000, con decorrenza dal 1° maggio 
1905. 

a Cecconi Alessandro, segretario di 3° class» della carriera di 
ragioneria nell’economato generale dei beneficî vacanti di 
Firenze, è concesso, per compiuto sessennio, l'aumento di 
L. 300 sul suo attuale stipendio di L. 3000, con decorrenza 
dal 1° maggio 1905. 

a Ferrero Antonio, segretario di 33 classe della carriera di ragio- 
neria nell'economato generale dei benefisî vacanti di Torino, 
è concesso, per compiuto sessennio, l'aumento di L. 300 sul 
suo attuale stipendio di L. 3009, con decorrenza dal 1° mag- 
gio 1905. 

a Perez Navarreto Filippo, segretario di 3* classe della carriera 
di ragioneria nell’economato generale doi bencficî vacanti di 
Napoli, è concesso, per compiuto sessennio, l'aumento di 
L. 300 annue sul suo attuale stipendio di L. 3000, con decor- 
renza dal 1° maggio 1905; 

a Poggoschi Vincenzo, vice segretario di 18 classo della carriera 
di ragioneria nell’economato gencralo dei beneficî vacanti di 
Firenze, è concesso, pr compiuto sessennio, l'aumonto di 
L. 259 annuo sul suo attual> stiponlio di L. 2590, con decar- 
renza dal 1° maggio 1903; 

a Varvaro Francesco, vic: segretario di 12 classe della carriera di 
‘ ragioneria nell'Economato gencralo dei boncficî vacanti di 
Torino, è concesso, per compiuto sessennio, l'aumento di L. 250 
annue sul suo attuale stipendio di L. 2500, con decorrenza 
dal 1° maggio 1905; 

a Burzi Giovanni, vice segretario di ragioneria di 12 classe, con 
lo funzioni di controllore, nell'Economato generale dei bene- 
ficì vacanti di Bologna, è concesso, per compiuto sessennio, 
l'aumento di L. 250 annuo sul suo attuale stipendio di L. 2500, 
con decorrenza dal 1° maggio 1905; 

al cav. Boggio Angelo, cassiere di 1% classe nall'Economato gene” 
rale dei beneficî vacanti di Torino, è concesso, per compiuto 
sessennio, l'aumento di L. 400 annue sul suo attualo stipen» 
dio di L. 4009, con decorrenza dal 1° maggio 1905; 

a Barigazzi Fedele, cassiere di 2* classe nell'Economato generale 
dei beneficî vacanti di Bologna, è concesso, per compiuto ses- 
sennio, l'aumento di L. 320 sul suo attuale stipendio di L. 3000, 
con decorrenza dal 1° maggio 1905; 

a Grati Ganiale, già ufficiale di scrittura di 1% classo, dal 1° mag» 
gio 1889, con l'annuo stipendio di L. 1400, nominato, il 7 set- 
tembre 1901, ufficiale d'ordine di 2° classo nell’Economato go- 
nerale dei beneficî vacanti di Torino, con eguale stipendio, 
elevato poi a L. 1590 con R. decreto del 30 giugno 1904, .è 
concesso, con decorrenza dal 1° maggio 1995, l'aumento di 
L. 40 annue, pari alla differenza fra l'aumento sessennale di 
L. 140 sul precedente stipendio di L. 1409 e il maggiore sti- 
pendio posteriormente ottenuto; 

a Gaj Luigi, usciere di 2* classe nell'Economato generale dei be- 
neficî vacanti di Torino, è concesso, per compiuto sessennio» 
l'aumento di L..109 sul suo attuale stipendio di L. 1009, con 
decorrenza dal 1° maggio 1905; 

ad Arata Guido, usciero di 2* classa nell'Economato gonorale dei 
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beneficî vacanti di Torino, è concesso, per compiuto sessenuio, 
l'aumento di L. 100 sul suo attuale stipendio di L. 1000, con 
decorrenza dal 1° msggio 1905; 

a Sesia Michele, usciere di 2* classe nell’Economato generale dei 
beneficî vacanti di Torino, è concesso, per compiuto sessennio, 
l'aumento di L. 100 annue, sul suo attuale stipendio di L. 1000, 
con decorrenza dal 1° maggio 1905; 

a, Bellugi Pellegrino, usciero di 2* classe nell'Economato generale 
dei beneficî vacanti di Venezia, è concesso, per compiuto ses- 
sennio, l'aumento di L. 100 annue sul suo attuale stipendio 
di L. 1000, con decorrenza dal 1° maggio 1905; 

a Carlucci Salvatore, inserviente nell'Economato generale dei be- 
noficì vacanti di Napoli, è concesso, per compiuto sessennio, 
l'aumento di L. 90 sull'attuale suo stipendio di L. 900, con 
docorrenza del 1° maggio 1905. 

Con decreto Ministeriale del 30 aprile 1905: 

a Cappuccio Pietro, inserviente nell'Economato generale dei bene- 
fici vacanti di Palermo, provvisto dell’annuo stipendio di L. 900 
e di un maggior assegno di L. 60, è concesso, per compiuto 
sessennio, 1’ aumento di L. 90 sul suo attuale stipendio di 
L. 900, con decorrenza dal 1° maggio 1906, riducendo a L. 10 
il predetto maggior assegno. 


Culto, 
Con R. decreto del 9 aprile 1905: 


È stato dichiarato irrecivibile il ricorso di alcuni contribuenti 
di Serravalle d'Asti contro la decisione della Giunta provinciale 
amministrativa di Alessandria del 17 marzo 1904, che approvava 
lo deliberazioni 27 settembre e 14 ottobre 1903, con le quali il 
Consiglio comunale di Serravale d'Asti stabiliva di concorrere per 
L. 14,000, da ripartirsi in 10 annualità, nella spesa per il restauro 
e per l'ampliamento di quella chiesa parrocchiale di San Pietro. 

Con R. decreto del 30 aprile 1995: 

In viriù del R. patronato, il sac. Giuseppe Aita, prefetto di sacri- 
stia. della parrocchia di Altarello di Baida, è promosso a cap- 
pellano coadiutorale nella parrocchia stessa. 

In virtù dei Regi diritti spettanti sulla chiesa della Magione in 
Palermo, sono stati nominati: 

La Villa sac. Salvatore, rettore; 

Scaturro sac. Giuseppe, cappellano; 

Richichi sac. Antonino, id.; 

Crivello sac. Giovanni, coadiutore ; 

Catalano sac. Nicolò, sacrista nella suddetta chiesa. 

È stato concesso il R. assenso alla erezione in parrocchia auto- 
tonoma della chiesa di Santa Maria della Misericordia in Molini 
di Fiaccone, succursale delle parrocchie di Santa Maria di Vol- 
taggio e di San Lorenzo in Fiaccone. 

È stato approvato lo statuto organico per l’amministrazione 
della chiesa parrocchiale di Retorvido, visto, d'ordine di S. M., dal 
ministro guardasigilli. 

È stata ordinata la revoca del sequestro, imposto per misura 
di repressione, sul beneficio parrocchiale di Ponte di Nossa. 

È stato sciolto il Consiglio di fabbriceria della chiesa parroc- 
chialo di Olmeneta; incaricandosi il procuratore generale presso 
la Corte d'appello di Brescia di provvedere alla nomina di un 
commissario straordinario per la temporanea gestione della anzi- 
detta chiesa fino alla costituzione del nuovo Consiglio di fabbri- 
ceria. 

Con R. decreto del 30 aprile 1905: 

In virtù del R. patronato sono stati nominati: 

Poretti sac. Carlo alla parrocchia di Castello Lurate Abbate. 

zioscia sac. Giuseppe alla parrocchia di San Loronzo in Tufara 
(Pescopagano). 

Do Bei sac. Torello alla parrocchia di Santa Maria a ‘Lamole, cce 
mune di Lastra a Signa. 

Galligani soc. Lorenzo alla parrocchia di San ‘Lorenzo in Santa 
Croce sull'Arno. 


È stato concesso il R. Exeguatur alle Bolle pontificie con le 
quali furono nominati: 

Martini sac. Urbano ad un canonicato nel capitolo cattedrale qi 
Troia. a 

Stefanini sac. Bortolo alla parrocchia di San Giacomo in Stado= 
lina, comune di Vione. ° sa 

Manis sac. Pietro al beneficio parrocchiale di San Mighole Arcan- 
gelo in Villasalto. ì 

Barbieri sac. Luigi alla parrocchia di San Biagio in Izano. 

Gennari sac. Pio, coadiutore, con diritto di futura successione al 
sac. Amato Gennari, parroco di San Michele Arcangelo in 
Montegaudio (Monteciccardo). 

Scno stati autorizzati: 

l'amministrazione parrocchiale doi Santi Vitale ‘e Agricola in 
Bologna ad accettare la cessione del logato di annue L 127,08 
disposto dal fu conte Prospero Malvezzi-Ranuzzi; ; 

il parroso di Caprino Bergamaseò ad accettare la donazione di 
una casa rustica fatta da monsignor Giorgio Gresmini; ‘ 

la fabbriceria parrocchiale della Madonna dell'Olmo, presso Cu- 
neo, ad accettare il legato dell'annua rendita di L. 100, di- 
sposto dalla fu Maria Isoardi, vedova Dalmazzo; 

il parroco di San Giacomo in Mozzio ad accettare il legato del- 
l’annua rendita pubblica di L. 10, disposto dal fu sac. Gau 
denzio Sala; 

la, fabbriceria parrocchiale di Santa Maria Assunta in Mosso 
Santa Maria, ad accettaro il legato della somma di L. 500 
disposto dalla fu Quintina Garbanio-Pulusin; ’ 

il parroco di Torre Uzzone, in via di sanatoria, all'acquisto fatto 
di un piccolo fabbricato con terreno annesso a quella chiesa; 

la fabbriceria parrocchiale di Vigentino ad accettare il legato 
della somma di L. 250, disposto dalla fa Maria Radaelli, ve- 
dova Gorla; 

il subeconomo di Siena, nella rappresentanza della vacante par- 
rocchia di San Bartolomeo a Pilli, nel comune di Sovicille, a 
rinunziara al legato della somma di L. 500, disposto dal fu 
sac. Vincenzo Becattini. 

È stato dichiarato irrecivibile il ricorso della Confraternita di 
Maria Santissima Immacolata cd è stato invece accolto quello 
dell’Arciconfraternita di Maria Santissima dei Sette Dolori in 
Girgenti coniro la decisione presa, nelle sedute del 5 e 6 
novembre 1902, dalla Giunta provinciale amministrativa e con 
la quale furono radiati dal bilancio di quel Comune i due 
assegni di L. 200 e di L. 50 per le festività dell'Immacolata 
e dell'Addolorata. 
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MINISTERO DELLE FINANZE 


Disposizioni fatte nel personale dipendente : 


Personale del Demanio. 
Con decreto Ministeriale del 18 maggio 1905: 

De Giuli cav. Giuseppe, capo sezione amministrativo di 1 classo 
nel Ministero delle finanze, è nominato conservatore delle ipo- 
t2che di 2* classe, con lo stipendio annuo di L. 6000. 

Sisto cav. Giovanni Battista Napoleone, capo sezione amministra= 
tivo di 1% classe nel Ministero delle finanze, è nominato con- 
servatore delle ipoteche di 2* classe, con lo stipendio annuo 
di L. 6000. 

Bondi Giovanni Battista, ispettore demaniale di 1* classe, è nomi- 
nato conservatore dolle ipoteche di 2° classe, con lo stipendio 
annuo di L. 6000. 

Galfrè Sebastiano, conservatore delle ipoteche di Benevento (3% 
classe), è promosso alla classe 2°, con lo stipendio annuo di 
L, 6000. 

Cantù cav. Natale, conservatore delle ipoteche di Lucca (3* classe), 
è promosso alla 2* classe, con lo stipendio annuo di L. 6000, 
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Enrico Carmine, conservatore delle ipoteche di Viterbo (3* classe), 

è promosso alla 2* classe, con lo stipendio annuo di L. 6000. 
Personale delle gabelle. 
Con decreto Ministeriale dell'8 giugno 1905: 

Tarzia Antonio, ufficiale di 4* classe nelle dogane, è nominato ri- 
covitoro di 64 classe, con l’annuo stipendio di L. 2000. 

Belluso* Cesare, ufficiale di 4% classe nelle dogane, è nominato ri- 
covitoro di 6" classe, con l’annuo stipendio di L. 2000. 

Marinelli dott. Ernesto, ufficiale aggiunto nello dogane, è nomi- 
nato cassiore di 5* classe, con l’annuo stipendio di L. 2000. 

Personale dolle privative. 
Con decreto Ministeriale del 20 aprilo 1905: 

Annitto Piotro, ufficiale allo scritture di 2* classe noll'ammini- 
strazione del lotto, è promosso alla classe 1%, con lo stipen- 
dio arnun di L. 2500, cessando l'assegno ad personam di an- 
nuo L. 200. 

Marincola Ernesto — Scandura Gaotano, ufliciali alle scritture di 
3* classo noll'amministrazione del lotto, sono promossi alla 
2* classe, con lo stipendio annuo di liro 2000. 

. Con R. decreto del 7 maggio 1905: 

Albertoni rag. Ettore, commissario ai riscontri di 3% classo nello 
manifatture dei tabacchi, già a disposiziono del Ministero de- 
gli affari esteri, dal 1° ottobre 1903, richiamato in servizio 
dollo suddette manifattura, dal 1° maggio 1905. 

Con decreto Ministeriale del 10 maggio 1905: 

Garzena Amedeo, commissario alle seritturo di 2% classe nelle 
manifatture dei tabacchi, promosso alla 2* classe per anzia- 
nità, con decorrenza dal 1° giugno 1905. 

Con decreto Ministerialo dell’ 11° maggio 1905: 

Vorpa ing. Marcello, ufficialo tecnico di 2 classe nelle manifat- 
turo dei tabacchi, promosso alla 1° classo reggente, con lo 
stipendio di L 2750, con decorrenza dal 1° giugno 1905. 

Colombi ing. Carlo — Dell'Acqua ing. Virgilio — Vannini ing. 
Augusto, uffiziali tecnici di 3% classe nelle suddetto manifat- 
ture; promossi alla 2% classe reggenti, con lo stipendio di 
L. 2250, con decorrenza dal 1°.giugno 1905. 

Brazzini Pasquale — Biagioni Angelo — Garcea Giovanni — Di 
Salvo Pietro — Formica Gioacchino, ufficiali alle scritture di 
4° classo nolle suddetto manifatture, promossi alla 3* classe 
roggenti, con lo stipandio di L. 1059, con decorrenza dal 1° 
giugno 1905. 


MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI 


(SERVIZIO DEI TELEGRAFI) 


AVVISO. 

Il giorno 2 luglio, In Montefrodano, provincia di Avellino, è stato 
attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo con 
orario limitato di giorno. 

Roma, li 5 luglio 1905. 


MINISTERO DEL TESORO 


BiccHeno Generale del Tesoro (Divisione Portafoglio). 

‘ Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento 
dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 6 
luglio, in lir3 100.00. 


MINISTERO 
DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO 


Ispettorato Generale 
dell? indastria e del eommerelo 


Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti 


nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo 
fra il Ministero d’agricoltura, industria e commercio 
e il Ministero del tesoro (Divisione Portafoglio). 

5 lugho 1905. sù 


, Al netto 
Con godimento Ù 
CONSOLIDATI | © — Senza cedola | ‘ogl'interessi 
in corso a tutt'oggi 


5 % lordo 104,48 87 102,48 87 101,43 44 
4% metto 104,19 58 102,19 58 104,14 15 
3 1/» % netto | 102,50 42 100.75 42 102,45 67 
3% lordo 74,07 50 72,87 50 73,44 22 
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PARLAMENTO NAZIONALE 
SENATO DEL REGNO 


RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 5 luglio 1905 


Presidenza del presidente CANONICO. 

La seduta è aperta allo oro 15. 

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbalo della so- 
duta precedente, il quale è approvato. 

Commemorazione del senatore Vincenzo Tittoni. 

PRESIDENTE. Signori senatori! 

Ancora un lutto al Senato prima che esso sospenda i suoi la- 
vori. 

È morto ioersera alle 21.30 il senatore Vincenzo Tittoni, nato in 
Manziana il 3 novembre 1830. ” 

Patriotta operoso, membro del Comitato nazionale, coadiuvò offi- 
cacemento di persona e di danaro la causa dell'unità italiana. 

Nel 1879 dovette emigrare: esulò in Inghilterra, pur non ces- 
sando di lavorare per la patria, finchè la braccia di porta Pia gli 
permiso di rientrare in Roma. 

Nominato fra i componenti la Giunta provvisoria di Governo, 
concorse insieme ad Emanuelo Ruspoli a formulare i termini del 
plebiscito romano: cosa non facile nei riguardi internazionali, Ed 
in tutte lo delicate sue missioni portò sempre un raro tatto pra- 
tico ed una inesauribile bontà. 

Press parte attiva in varie pubbliche amministrazioni o fu elotto 
deputato in tre legislature: prima a Roma, poi a Frosinone, poi 
di nuovo a Roma. 

Sedette in Senato dal 7 giugno 1886, ed chbe la gioia di vedere 
il figlio, anch’esso nostro collega, ascendere splendidamente nolla 
carriera politica e reggere il Ministero degli osteri con quella 
temperanza e quel sapiento accorgimento cho sono propri di una 
mente equilibrata, cho si rivelano nolla nitida e persuasiva sua 
parola, che gli attirano il plauso e la simpatia sì in Italia che 
all’estero. (Benissimo). 

Dolente di non poter intervenire al trasporto funebre, cho 
l'estinto volle privatissimo (ma al quale sarei di gran cuore in- 
torvenuto se non fossi, per ora, impedito dal dovero dol mio uf- 
ficio) - all'on. ministro Tittoni, all’ angosciata sua famiglia mando 
- a nome del Senato - le più profonde, sentite 0 cordiali condo- 
glianze. (Approvazioni vivissime). - 

COLONNA F. All’elevata commemorazione fatta dal nostro il- 
lustre presidente, consenta il Senato che io aggiunga una parola 
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di conipianto, di siticérò conipianto per Vincenzo Tittoni, il quale 
. anpartenne a quella schiera che ora va assottigliandosi, a quella 
schiera, dico, di patriotti della vigilia, cho scontaya con l'esilio il 
più nobile dei sentimonti, ma che allora era considerato un de- 
litto... l'amor di patria. 

Vincenzo Tittoni assieme ai Polverosi, ai Galletti, ai Silve- 
strelli, | agli Sforza-Cesarini, ai Ferri, ai Ruspoli, c a tanti altri 
dei quali è ora mi sfuggoîiò î fiomi, fu una delle più spiccato indi- 
vidualità degli esiliati, o duranto gli anni di esilio mai cessò dal- 
« l'adoperarsi onde i voti dei patriotti romani, sempre all’ unisono 
con quelli dei figli delle altro provincie, avessero il loro corona- 
mento ,con l'insediamento in Roma del Governo d'Italia. 

Dalla difosa di Roma del 1848 fino al 20 settembre 1870 il nome 
di Vintenzo Tittoni s'‘intreccia con quelli de' suoi compagni d! 

«aspirazioni o di fede, con quegli intrepidi lottatori per l'unità e 
indipendehza della patrià che nulla pretormisero onde raggian- 
gere la nazionali aspirazioni. (Benissimo). 

Rientrato in Roma il 20 settombro e fino a che la salate glielo 
corisetiti; Viticenizo Tittoîii si adoperò sémprée pel beno di questa 
capitale con puro sentimento d'italianità, non disgiunto da quella 
tomperanza che fu sempre dote degli equanimi. - 

Innanzi a questa nuova tomba che si schiude inchiniamoci re- 
verenti, onorevoli colleghi, cd il nostro estreno vale, sia d’inse- 
gnamento allo giovani generazioni, e dica loro: 

Onorate coloro che intensamente &marono la patria e che perla 


tria soffrirono. (Vivissime approvazioni). 
MAJORANA A. ministro delle finanze. A nome del Governo si 


associa alla nobile ed affettuosa commemorazione fatta del sena- 

tore Vincenzo Tittoni, e crede interprotaré i sentimenti del suo 

collega, il ministro degli affari esteri, ringraziando l’alta as- 

s>mblea delle parole qui pronunziatà per la dolorosa circostanza, 

lo quali saranno di conforto al suo cuore di figlio (Bene). 
Votazione a scrutinio segreto. 

PRESIDENTE. Ordina l’appello noniinale per la votaziono è 
syrutinio segreto di quattro disegni di legge ieri approvati per 
alssta o seduta, 

TAVERNA, segretario, fa l’appello nominale. 

. Si lasciano le urno aperte. — 
Discussione del disegno di legge: « Provvedimanti sul dazio 

. cansumo » (N. 160). 

FABRIZI, segretario, dà lettura del disegno di legge. 

Non ha luogo discussione generale. 

fSSenzà discussione si approvano i due primi articoli. 

PARPAGLIA, All'art. 3 osserva che, mettendo in relazione que- 
sto articolo col seguente, i termini concessi ai comuni sono troppo 
brevi, anche considerando che alcuni comuni ne avranno notizia 
tàrdi. 

MAJORANA A., ministro delle finanze. Prende impegno di far 
conoscere con sollecitudine ai comuni, per mezzo dei prefetti, le 
disposizioni della legge. 

L'art. 3 è approvato. 

Senza discussione si approvano gli articoli da 4 a 27, ultimo 
del progetto. 

Approvazione di disegni di legge. 

DÌ SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura dei seguenti disegni 
di legge, che sono approvati senza discussione: 

Opere igieniche comunali — mutui di favore — concorsi dello 
Stato (N. 196) (di novè articoli); 

Assegnazione straordinaria per le spese occorrenti all’esocuzione 
* della transazione 14 novembre 1903, stipulata frà la provincia di 
Piurma e lo Stato, e della transazione 6 luglio 1904 stipulata fra 
14 jrovihcia di Piacenza e lo Stato, in ordine allo spose di man- 
tenimento del ricovero di mendicità di Horgo San Donnino cd ac- 
cessorî, dal 1° genriàio 1890 al giorno del pagamento (N. 197), 
(di un solo articolo). 

Starizianiento di un fondo straordinario di L. 304,000 per il 
Museo Nazionale di Napoli (N. 171), (di un solo articolo). 


Provvedimetiti por la R. Biblioteca Palaiina di Parma (N. 179), 
(di un solo articolo). 

Autorizzazione delli sposi straordinaria di L. 30,500 por acqui- 
sto di terrono in provincià di Salerno (Scafati) por la coltivazione 
indigena dol tibacco (N. 198), Do un solo articolo). 

Dichiarazione d'iridlienabilità, a scopo di rimboschimento, di 
rolitti marittimi nella provincia di Ravonna, per la conservazione 
della Pineta (N. 175), (di due articoli). - 

Aggregazione del comune di Tasorezzo con Ossona al manda- 
mento di Magenta (N. 142), (di due articoli). 

Concessione di un nuovo termine ai comuni della provincia di 
Porto Maurizio per l'esecuzione dei lavori contemplati nei rispot- 
tivi piani regolatori; autorizzazione al comune di Porto Maurizio 
di variare il piano regolatoro èd imposizione del contributo ai 
proprietari dei beni contigui àl nuovo Corso di Levante (N. 172), 
(di tre articoli). 

Aggregazione del comune di Guiglia al circondario di Modena 
(N. 177), (di due art‘coli). 

Chiusura di votazione. 

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la seconda votazione. 

Si procede alla numerazione dei voti. 

Risultato di votazione. 

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a serutinio 
segreto dei seguenti disegni di leggo: 

Proroga del termine stabilito dalla legge 8 luglio 1904, n. 248, 
riguardo ai comandati presso lo Biblioteche governative: 
Votanti .... ... 75 
Favorevoli . . . ..... 63 
3 Contrari... ...... 12 
(Il Senato approva). 
Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del 
primo semestre 1905 e dall'uragano dei 23 e 15 giugno 1905: 
Votanti . ........ 
Favorevoli . . ....-.. 66 
Contrari . ....._... 9 

(Il Senato approva). 

Provvedimenti a favore dei mutuatari dei Crediti fondiari 
dalla già Banca nazionale nel Regno e del Banco di Sicilia: 


Votanti ..... 0.4.6. 75 
Favorevoli... .... . Gt 
Contrari . .....46.. Il 


(Il Senato approva). 
Provvedimenti a favore dei mutuatari del Credito fondiario 
(in liquidazione) del Banco di Napoli e sistemazione dei rapporti 
del Credito fondiario col Banco di Napoli: 
Votanti .... 
Favorevoli . » +...» 60 
Contrari . ....°6. +. 15 
(Il Senato approva). 
La seduta levasi alle ore 16.45. 


DIARIO ESTERO 


La ribellione dell'equipaggio della corazzata russa 
Kniaz Potemkin prosegue e pare proprio che l’ammi-, 
raglio comandante la flotta del Mar Nero non abbia la 
forza di ridurlo all’impotenza e far cessare uno stato di 
cose che assolutamente è nuovo negli annali delle sto- 
rie navali. Ciò si spiega solo con il fatto, come assicu- 
rano i corrispondenti dei giornali inglesi e francesi “a 
Sebastopoli e da Odessa, che egli tema le 


Iivolta ronta 
a scoppiare anche fra gli co" paggi delle ‘navi she do- 


vrebbero combattere la Polembin. 
per il Mar 


Intanto questa nave scorazza liberamente 
Nero e ieri il telegrafo annunciò che era giunta nel 
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porto di Teodosia (Crimea) o vi aveva chiesto carbone, 
provvigioni ed un medico, pretendendo che le autorità 
della città ne garantissero la sicurezza, durante il sog= 
giorno in quel porto. Ù : 

Non contento di ciò, prima di lasciare (onstanza, 
elevandasi a potenza combattente, l’equipaggio ribelle 
comunicò ai consoli la seguente dichiarazione, da tra- 
smettersi alle potenze estere : . 

Ra La lotta decisiva contro il Governo russo è comin- 

« Informiamo di ciò tutte lo potenze estere e consi- 
deriamo nostra dovere di dichiarare che diamo soi 
Dei ranza della. inviolabilità delle navi estere che 

vig a | : i : 
hrs oe E Nero e dei porti esteri dello stesso 

L) 

mn Parlamento inglese terrà seduta ancora per circa 
tre settimane prima di separarsi o i giornali d’op- 
posizione constatano che il Governo è lontano d'aver 
esaurito il programma che i discorsi del trono, di feb- 
braio: ultimo, avevano annunciato. i 

Il primo ministro Balfour ha già fatto sapere che il 
Parlamento non si occuperà, prima della fine della ses- 
sione, nè della questione della nuova distribuzione dei 
pasti - misura di politica generale che può, è vero, at- 
tendere - nè, ciò ch'è più grave, della legge sanzionante 
lo spinoso affare delle chiese di Scozia, 

Il Parlamento discuto attualmente l'Aliens dill, e 
questa legga contre gli immigrati incontra nel partito 
liberale la stessa opposizione sistematica che le aveva 
nel luglio passato impedito di varcare il primo ostacolo 
uclia Commissione. 

Rostano le leggi sui disoccupati, l'educazione in Scozia 
o gli accilenti sul lavoro. 

, Balfour sperava, due settimane or sono, farle votare 
dallo Camere prima della chiusura; ma gli scandali 
dell’intendenza nell'Africa del sud hanno tolto molto 
tempo prezioso alla macchina legislativa, ed egli dovrà 
gettare della zavorra, come fece l'anno scorso, rimet- 
tendo all'anno prossimo lo studio di talune di queste leggi. 

Sa si fa il bilancio del lavoro legislativo di questi 

» ultimi miesi, in gran parte occupati nelle vane lotte di 
partito, di cui la questicn» fiscale e l’imbroglio del Go- 
verno dell'irlanda furono la principale posta, si com- 
prendo la diminuzione di popolarità che il Gabinetto Bal- 
four vede manifestarsi ad ogni nuova elezione parziale. 


Si telegrafa da Costantinopoli, 5, all'Agenzia Havas: 

« La mobilizzazione del quarto Corpo d'armata con- 
tinda. Numerose defezioni si sono verificate. 

ll console di Serbia a Pristina ed i consoli di Russia 
e di Austria-Ungheria a Prizrend avendo voluto re- 
carsi ad Ipek, ovo sono segnalati gravi disordini, il Valì 
ha cercato di trattenerli declinando qualunque respon- 
sabilità per la loro sicurezza. 

Gli ambasciatori di Russia e di Austria-Ungheria 
non hanno ancora ricevuto alcuna risposta alla loro 
Nota relativa al controllo finanziario in Macedonia. 

Il primo dragomanno degli Stati Uniti essendo stato 
arrestato mentre usciva da un armiere e condotto al- 
l'ufficio di polizia, ha ricevuto dal Ministero della po- 
lizia scuso che, péfò, sono state riconosciute insuffi- 
cienti. La Legazione chiede completa soddisfazione. 

Sono segnalati nuovi massacri in Armenia. I Curdî 
hanno devastato parecchi villagi del vi/ayet di Koniah. 

Le tribù Curde- alla frontiera persiana si sono sol- 
levato », 


Il dipartimento del commercio e del lavoro dì Wa= 
shington ha deciso d'inviare una Commissione composta 
di cinque delegati nei ‘diversi Stati d'America, per 
studiare le probabilità d'astensione del commercio del- 
l'Unione, 

Questi delegati, che partiranno nel corrente mese, 
visiteranno successivamente il Canadà, il Messico, lo 
Indie occidentali, l'America centrale, il Venezuela, le 
Guiane a diyerse parti dell'America del sud. Si spora 
che questi loro studi siano terminati alla fine dell’anno, 
perchè il loro rapporto passa essere presentato al Con- 
gresso nel gennaio 1906. 

Tra i punti accessorî sottomessi allo studio della 
Commissione, citiamo: il metodo d'imballaggio, di tra- 
sporto e i gusti delle popolazioni, notabilmente in ciò 
che concerne i prodotti tessili. 


ELISEO RECLUS 


A Bruxelles, ieri, è ftiorto Eliseo Reclus, un grande apostolo 
dolla scienza e dell'umanità cho la Frarcia va giustamente orgo- 
gliosa di contare tra i figli suoi. i 

Nato nel 183) a Foy-la-Grando, nolla Gironda, giovanissimo 
compiò lunghi viaggi in America ed in Europa, formando in sè 
quel patrimonio d'ideg e di osservazioni cho furono la matoria 
prima © potente delle suo operd scientifiche, ammirate in tutto il 
mondo civile. I suoi primi lavori comparvero nella Revue des 
deux mondes o trattavano di geologia, politica, archeologia, eco- 
nomia sociale, eco., chè quella mento fortissima ora in ogni aci» 
bile versatile, pronta. 

Nella geografia cominciò a segnalarsi, ad eccellore con numo- 
rosi articoli sulla rivista Tour du monde. 

Spirito vasto, indipendente, fiero, nemico delle convenzionalità 
sociali ebbo a combattere vivamente contro queste e nÌ affermarsi, 
in talune fasi dolla sua vita di famiglia, como vero ribelle, ma 
pieno d’amore per i figli o di spirito di sacrifizio. Gittatosi anche 
alla politica militò n>lle fazioni avanzate, inscrivendosi all'Inter» 
nazionale. 

Nel periodo della Comune a Parigi, nel 1871. fu tra gli insorti. 
Preso prigioniero, venne condannato alla deportazione, che poi gli 
fa commutata nel bando, scontato in Italia o in Svizzera. 

Dal 1882 era professore di geografia comparata all'Università 
di Bruxellos, Lascia, portanti una vera impronta di genio inno- 
vatore, numerosi lavori riguardanti la geografia e i fonomeni tar- » 
restri e colesti. Il maggioro dei suoi lavori è la Nuova geografia 
universale, che costituisce una splendida rivoluzione scipntifica 
ammirata ed è accettata dovunque un raggio di scionza ponetra 
ce illumina. 

— La Società geografica italiana ha inviato alla sorella di Eli. 
seo Reclus un telegramma di condoglianza, ed un altro inviò alla 
massima Società geografica di Francia, quella di Parigi. 

Quest’ultimo è del seguente tenoro: 

« Presidente della Società di geografia. 
« Parigi. 

«La morte dell’ominonte Reclus è un lutto por la Società geo- 
grafica italiana, di cui l'illustre geografo era membro d'onore. Vo- 
gliate gradiro, caro collega, le nostre sincere condoglianze come 
supremo omaggio dei geografi italiani alla memoria del grando 
maestro francese. i 


«Il presidente: « Dalla Vedova ». 
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R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO 
CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE 
Seduta del 2 luglio 1905 


Presidenza del socio comm. PaoLo BosELLI — 
vico presidonto dell’Accademia 


JI presidente d'Ovidio, essendosi dovuto assentare, per ragioni 
d'ufficio, manda per lettera ai colleghi i suoi saluti ed augurî di 
ottimo ferie. Il vice presidente Bosslli si rende interprete della 
classo ricambiandogli saluti ed augurî. 

Il presidente fa omaggio alla classe da parte degli autori: 

1. del 2° volume dell'Année languistique del socio corrispon- 
dento Aristide Marro, Paris, Klineksisck 1904. 
-- 2° del 1° volume dell'opera? di L: Granduru: « L'Agriculture 
et les Institutions agricoles du monde au commencement du XX 
siéole », Paris, Impr. Nationale, 1905. 

Il direttore della classe, Ferrero, presenta un opuscolo del prof. 
G. Bargilli: « Manoscritti della biblioteca della R. accademia mi- 
litare », Torino, 1905. 

Il socio Cipolla incaricato col socio - Renier di riferire intorno 
alla Memoria del dott. Pietro Gribaudi: « La geografia di Santo 
Isidoro di Siviglia, contributo alla storia della g:ografia nel me- 
dicevo », legga la relazione, chs è approvata e compare negli Atti. 

. La classe, presa cognizione della monografia del dott. Gribaudi, n> 
delibera, con votazione segreta unanime, l'inserzione nelle Memo- 
rie accademiche. 

Il socio Brusa esprimo il suo divisamento di leggero negli inizî 
del novello anno accademico alcuno sue note intorno alla riforma 
del codice di procedura penale italiano, desideroso che all'impor- 
tante soggetto sia volta l'attenzione dei corpi scientifici. 

Il presidente ringrazia il socio Brusa in nome della classe e lo 
assicura che le sue dotte comunicazioni saranno ascoltate con in- 
teresse e profitto, 

Cogli augurî del presidente alla classe e della classo al prosi- 
dento l'adunanza è tolta. 


NOTIZIE VARIE 


XTUALIA. 


S. M. la Regina Margherita arrivò iermattina a San 
Pellegrino (Parma) accoltavi entusiasticamente dalla po- 
polazione e dalla numerasa colonia bagnante. 

S. M. scese al Grand Hòtel, ove le furono offerti 
dalle signore ricchi mazzi di fiori. 


Nel pomeriggio S. M. lasciò San Pellegrino per re-_ 


carsi in automobile a Bergamo, da dove ritornò nella 
serata. 


1 funerali del senatore Tittoni. — Per quanto 
le disposizioni lasciate dall’estinto senatore Vincenzo Tittoni pre- 
scrivessero la massima, modesta semplicità ed escludessero ogni 
forma ufficiale, i funerali ieri compiutisi riuscirono solenni e de- 
gni del compianto uomo. 

Reggevano i cordoni del carro: a destra S. E. Canonico per il 
Senato ; S. E. Fortis per il Governo; il comm. Cruciani-Alibrandi 
pel municipio di Roma ; l'avv. Ceciarelli, sindaco di Manziana — 
pacso natale dell'estinto — a sinistra l'on. Lacava per la Camera 
dei doputali, il senatore Finali per la Corto dei conti, l’avv. Giu- 
lio Navons per la provincia ed il comm. Romolo Tittoni per la 
famiglia. Seguivano il carro i nepoti Antonio Tittoni, Giuseppe 
Berardi, Bartoloméo Tittoni, il genero marcheso A. Berardi ed 
uno stuolo di senatori e deputati o di alti personaggi tra i quali 


le LL. EE.i ministri Rava, Morelli-Gualtierotti, Finocchiaro-Aprilo, 
Pedotti, il sottosegretario agli ostori Fusinato eco. 

— S. M. il Ro ha inviato a S. E. Tittoni 11 telegramma se- 
guente: - 

«La ringrazio del suo telogramma. Dandomi sollecita notizia della 
grave sventura cho l'ha colpita nei più cari affetti, ella ha giusta» 
mente pensato che io avrei preso viva parto al profondo doloro 
recatole dalla perdita di suo padre, cittadino benemerito ed ono- 
rando per virtù civili o patriottismo. . 

« Riceva le mie cordiali condoglianze, alle quali la regina sin- 
ceramente si associa. 

« Affezionatissimo 
« VITTORIO EMANUELE ». 

Necrologgio. — Ieri, nella sua abitazione a via Gesù e, 
Maria, presso il proprio studio, moriva lo scultore comm. Antonio 
Galletti. . 

Nato a Cento, in provincia di Ferrara, nel 1832, il Galletti si 
conquistò un nome stimatissimo nell'arte, nella qualo lascia pre- 
gevoli lavori, quali il monumento a Cavour in Roma, quello del 
Savonarola a Ferrara, ecc. 

Il Galletti, stimato ed amato fra gli artisti o fra quanti Jo av- 
vicinavano, fu due volte presidente della. R. Accademia di San Luca 
in Roma e consigliere di quella dei Virtuosi del Pantheon. 

All’Esposizione di Venezia. — S. M. la Regina 
‘Margherita, durante le frequenti visite resentemento faite alla 
Esposizione internazionale di Venezia ha acquistato i seguonti 
quadri: 

La leggitrice di de Stefano; Madonna del mare di Sezanno; 
Armonia del crepuscolo di Carrozzi; AZ pascolo di Mariani; Nel 
bosco di Lojacono; Giosuè Carducci di Milesi; parecchie acque 
forti, nudi dello Zanetti ed alcuni gioielli del Gaillard. 

Comperò anche Maternità ed Eucaristia di De Maria Bergler. 
Questi due ultimi quadri farono donati alla galleria di arte mo- 
derna di Venezia. 


Italiani all’estero. — Un telegramma da Costantino- 
poli reca che, in seguito a premurose sollesitudini dell'Ambasciata 
d'Italia, il Gran Visir ha spedito alle autorità di Uskiib ordini 
categorici per il pronto arresto e la punizione dei colpevoli nel- 
l'omicidio del suddito italiano Pietro Sanuto, ucciso preso Jakova. 

I danni del maltempo. — Iermattina si è scatenato 
su Milano e dintorni un violento nubifragio che sradicò numerosi 
alberi, rovesciò alcuni carri e foco precipitare una statua del 
Duomo. 

Si ebbero a deplorara parecchi feriti. 

A Musocco il vento fece crollare due fumaioli dello stabilimonto 
Moneta, determinando la rovina dell’elificio. 

Cinque operai furono estratti morti dalle macerie c sette feriti 
gravemente. ll paese rimase costernatissimo. 

A Lambrate il nubifragio foce rovinare un cascinale. Una donna, 
rimase travolta e schiacciata sotto lo macerie, 


Marina mercantile. — Da San Vincenzo ha proseguito 
per Genova l’Orione della N. G. I, Da Las Palmas è partito per 
il Plata il Venezuela della Veloce. Da Santos ha proseguito per 
Buenos Aire; il Bologna della Società Italiana. 


ISTEERO. 


Contro la guerra. — La sera del 24 giugno a Parigi, 
sotto la presidenza del doit. I. Rivière, ebbe luogo un'adunanza del 
Comitato medico internazionale contro la guerra. 

Intervennero alla riunione numerosi medici di differenti nazio- 
nalità, i quali, dopo un importante discorso dell’ illustrre prosi- 
dente, presero unanimi lc seguenti risoluzioni: 

1° sulla proposta del dottor Philippeau, antico presidente del 
Sindacato dei medici nella Senna, un indirizzo di felicitaziono al 
presidente Roosevelt nell'occasione del suo intervento nella guerra 
dell'Estromo Oricnte, così concepito : 
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«L'Associazione, convinta «che la guerra è un oltraggio alla 
civiltà » vota felicitazioni al presidente Roosevelt, per la sua ini- 
ziativa o ringraziamenti per il suo tentativo di ravvicinamento dei 
duo popoli separatt da un fosso ogni giorno più profondo e cho le 
ostilità conducono all'abisso » ; . 

2° dichiarazioni -del principio seguente, e cioè: Le ‘tendenze 
pacifiche dell’Associazione rispettano integralmento la nobile idea 
della Patria o non mirano in niente alla questiono del disarmo; 
3° sulla proposta del presidente, i voti seguenti sono appro- 
vati all'unanimità: 
1° cho nei conflitti che possono dividoro lo nazioni, i Governi, 
penetrati dall'idea che l'amor proprio personale deve affacciarsi 
davanti l’interesso goneralo, si facciano quelle concessioni che re- 
clama la ragione; a 
2° cho in casi di conflitti armati, lo ostilità non possano co- 
minciare senza « una preliminare » dichiarazione di guerra for- 
male; agiro altrimenti sarebbe colpire il suo avversario alle 
‘ spallo ; 
3° che sarebbe ragionevolo ed umano reclamare un controllo 
internazionale sulla fabbricazione dolle armi c degli esplosivi mo- 
dorni; 
4° cho i problemi internazionali siano, in avvenire, risoluti 
dai duo’ tribunali: tribunale intornazionale e tribunale umani- 
tario ; il primo, composto di delegati di tutte le corporazioni, 
tronochorà lo discordio doi pacsi-interessati; il secondo, formato di 
rappresentanti eletti da tutto le nazioni, dociderà lo questioni che 
si riforiscono all’otdine internazionale c umanitario. 

Nuovi cavi telefonici. — In Isvezia vennero esperi- 
mentati doi nuovi cavi tolefonici con ottimi risultati. Nella 
costruzione di questi cavi si è fatto di tutto por abbassaro il più 
che fosso possibilo il valoro della capacità, impiegando dei fili di 
rame nudi tenuti separati gli uni dagli altri a mezzo di dischi 
isolanti perforati o collocati entro tubi di ferro. La distanza fra i 
due conduttori di una medesima linea è di 17 mm. fra due linee 
di 28 mm., © fra i fili e l'involucro di 5 mm. almono. Con questo 
dispositivo si abbassa il valore della capacità a 0,00985 micro- 
farad per chilometro, por dei fili di 2 mm, di diametro collocati 
verso l'interno cd a 0,0182 microfarad por fili collocati vorso la 
periferia. 

Naturalmento, i fili sono torti seguendo la generatrico di 
un’olica, por evitare gli. effetti dell'induzione. So si portano 
lo distanze indicate precodentomente a 20, 36,5 e 10 mm. rispetti- 
vamente, la capacità è di 0,00935 o di 0,0125 mierofarad. 

I diversi esperimenti eseguiti sopra questi cavi o in spocial 
modo gli osporimenti d'isolamento diedero risultati oltremodo 
soddisfaconti. 


THLEGRAMMI 


(Agenzia Stefani) 


ODESSA, 5.,— La situazione generale migliora a pozo a poco. 
Oggi si sono cominciate a togliere le macorio dalla parte incen- 
diata dei docks. 

Nel porto il carico delle navi è ricominciato. 

Il servizio di cabotaggio è stato ripreso. 

Molte, truppe sono state rinviato ai loro quartieri, che non sono 
distaccati dalla città. 

La Camera di commercio di Odessa ha inviato al ministro dello 
finanze una petizione per chieloro la proroga di alcuni giorni pel 
pagamento delle cambiali. 

LONDRA, 5. — Parecchi giornali pubblicano un dispaccio da 
Now-York, il quale dice cho il presidente Roosevelt informa che 
fa pratiche per ottesero un armistizio fra la Russia ed il Giap- 
pone. 

BARROW, 5. — È stata varata oggi alla presenza dei principi 
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Arisugava, ls corazzata Matori, costrutta por conto del Giap- 
pone. 

BERLINO, 5. — Il Wolf Bureau ha da Stoccolma: Il ministro 
degli esteri ha ricovuto dispacci da Pictroburgo, i quali sconsi- 
gliano gli armatori svolesi dal prendero, fino a nuovo avviso, 
impegni per trasporti per Pietroburgo, a causa dello sciopero go= 
nerale degli operai del portu di Piotroburgo. 

PARIGI, 5. — Camera dei deputati. — Seduta anti meridiana 
Presiedo Doumer. Si riprende la discussione del progetto di leggo 
per l'aumento del dazio doganale sui tessuti di seta pura. 

Morel continua il suo discorso col quale chiedo l’aumonto della 
tariffa che avrà una piccola ripercussiono sui tessuti di seta 
pongés. Si difendo dall'accusa di voler aumentare ì dazi sulle ma- 
terie prime. . ' 

SEBASTOPOLI, 5. — La squadra del Mar Nero, comandata dal- 


‘l'ammiraglio Krieger, che si era recata a Odessa, è ritornata a 


Sebastopoli col Pobiedonozew. - 

VIENNA, 5. — La Neue Freie Presse ricove da Constanza un 
dispaccio il quale annuncia che la torpoliniera russa Streniitelny, 
inviata a cercaro la Potemkin, ha approdato ieri dinanzi a Con- 
stanza. 

PARIGI, 5. — Il presidente del Consiglio, Rouvicr, ha offerto un 
pranzo al Ministoro degli affari osteri agli ambasciatori straordi- 
nari degli Stati-Uniti qui venuti per prendere la salma dell'am- 
miraglio Ton Jones. 

Perciò il consucto ricovimento diplomatico del mercoledì al Quay 
d'Orsay è stato rinviato. 

Il colloquio che il ministro Rouvier doveva avero oggi coll'am- 
basciatoro tedesco principe Radolin è stato rinviato a domani. 

PIETROBURGO, 5. — Lo sciopero è cominciato nelle officino 
Brianck, nelle officino della forrovia di Yoekatorinoslaw od in altro 
fabbriche. 

Truppe di fanteria o cosacchi sono state inviate nol distretto di 
Minck por reprimere i disordini agrari colà scoppiati. 

MADRID, 5. — La sottoscrizione per i buoni del Tesoro dello 
Stato supora già la somma di centoventi milioni di posetas. Il 
ministro delle finanzo ha acconsentito che la sottoscriziono resti 
ancora aperta. 

Il prossimo Consiglio dei ministri esaminerà la questione del- 
l'imposta sull’alcool o quella della nomina del governatore del 
Banco di Spagna. 

BUCAREST, 5. — Una navo morcantilo giunta a Galatz rifo- 
risco di avere veduto la corazzata Potemkin navigaro in direzione 
di Batum. 

BERLINO, 5. — Il Militaer Wochenblatt annunzia cho il colon- 
nello von Chelius, addotto militaro all'Ambasciata a Roma, è 
stato osonerato da questa carica c nominato aiutante di campo 
dell'Imperatore. 

Il maggiore Edoardo Aammerstein è stato nominato in sua voco 
addetto militare all'Ambasciata di G>:rmania a Roma. 

PARIGI, 3. — Camera dei deputati. — (Seduta pomeridiana). 
— S'intraprende la discussione generale del progetto di legge per 
le pensioni operaie. 

Deschanel esamina i sistemi che funzionano al riguardo in Ger- 
mauia c nel Belgio e propone diverse modificazioni al progetto. 

PIETROBURGO, 5. — ll numero delle vittime dei conflitti av- 
venuti durante i disordini nella officina di Putilow è di un guar- 
diano ucciso o di tre operai feriti da colpi di baionetta. 

Il lavoro continua in qualche reparto. 

Le informazioni pubblicate dai giornali teloschi, - secondo lo 
quali i rappresentanti cello Potoaze estera a Pietroburgo avrob- 
bero presontato al Governo russo una domanda collettiva d’inden- 
nità a favoro dei rispettivi connazionali danneggiati nei disordini 
di Odessa, sono senza fozdamento. 

PIETROBURGO, 5. — Lo sciopero nel porto mercantile di Pic- 
troburgo è terminato in seguito ad un accordo tra i padroni e gli 
operai. 
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tre 


._ Gli operai avranno un aumento di salario e per cssi sarà fatta 
un'assicuraziono mentre lavorano nel porto. 

ODESSA, 6. — Secondo le ultime notizie, la corazzata Potemkin 
‘è apparsa lunedì al largo di Akerman, ad ovest di Odessa, ed ha 
inviato una torpediniera nel porto pér cercare carbone e viveri. 
Le autorità avendoli rifiutati, la torpediniera ha tirato due gra- 
nate cd ha ottenuto allora tutto ciò che domandava. 

ODESSA, 6. — Le autorità ritengono che la Potemkin otterrà 
carbone © viveri nei porti della Crimea sprovvisti di guarnigione. 

‘Lo autorità locali saranno tostrette colla forza ad adoriré àlle 
richieste della Potemkin. i ” Ù 

La squadra del Mar Nero, composta di tro navi da guerra, di 
tro torpediniere e di due controtorpediniere, è entrata ad Odessa 
îermattina. i ° 

La Pobiedonozew ha lasciato il porto nel pomeriggio, ed ha 
raggiunto le altre navi della'squadra, poi tutta la squaira è par- 
tita, allo sei della sora, per Sebastopoli. 

La legge marziale continua ad esserè applicata qui, ma con un 
rigore un poco minore, perchè si può ora andare per tutta la città 
© por tutto il porto senza bisogno di permesso, 

RAONOKE (Virginia), 6. — E avvenuta un'esplosione nelle mi- 
niore di carbone Tidewaher. Vi sorio novo morti e ottanta feriti, 
quindici dei quali moribondi. Tronta persone sono scomparse: 

SOFIA, 6. — La torpediniora russa Stremste/ny, che insegue la 
Potemkin, si è fermata ieri a Varna, e no è ripartita stamane per 
destinazione sconosciuta. 

Il Governo bulgaro ha ordinato alle autorità del porto, in caso 
gli arrivo di navi russe in rivolta, di disarmarlo od obbligarle a 
lasciare il porto, usando oventualmente anche la forza. 

BUCAREST, 6. — Un'altra torpediniera russa, il cui equjpaggio 
è composto quasi esclusivamente di ufficiali, $ giunto Salina, 
cercando la Potemkin per affondarla. CA ” 

LONDRA, 6. — Camera dei Comuni — Il primo ministro, Bal- 
four, propone una serie di misure tendenti a fare votare entro un 
termine fisso il progetto di legge sull’immigrazione degli stranieri, 
socondo Ìl sistema che ha ritevuto il nome di ghigliottina par= 
lamentare 0 constata che rimangono soltanto 6) giorni al Go- 
verno, se si tiene conto dello sedute che saranno necessarie per 
la votazione dei crediti, per terminare il suo modesto programma 
legislativo. 

Campbell-Bannermaun protesta contro la proposta di votare un 
progetto riconosciuto inattuabile. j 

Sir John Redmond constata cho il meccanismo parlamentare è 
turbato. 

La proposta Balfour, la quale mira a che il progetto sull’immi- 

* grazione degli stranieri sia votato definitivamente il 18 luglio, è 
stata approvata, depo Junga discussione, con 140 voti contro 113. 

La seduta è tolta alle 1.40. 

MADRID, 6. — Il giudice istruttore incaricato di accertare le 
responsabilità del disastro del serbatoio dell'acqua, che fece così 
numerose vittime, ha presentato il suo rapporto, le cui conclusioni 
dichiarano responsabili i tre ingegneri che dirigevano ìl lavoro, 
contro i quali è già iniziato il processo. . 


OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE 
del R. Osservatorio del Collegio Romano 
del 5 luglio 1905 


Il barometro è ridotto allo zero . 
L'altezza della stazione è di metri 
Barometro a mezzodì 
Umidità relativa a mezzodì 
Vento a mezzodì RE eat 
Stato del cielo a mezzodi 


SW. 
sereno. 
massimo 35,9. 


® 04 0 0 0 


Termometro centigrado ....... 
minimo 239,9. 
Pioggia in PA oro. ......... — — 
5 luglio 1908. 
In Kuropa: pressione massima di 764 in Austria e Polonia, 
minima di 755 sulla Norvegia. 
in Italia nelle 24 ore: barometro disceso fino a3 mm. al Nord; 


temporatura leggermente diminuita; pochi temporali in Val Pa- 
dana e Sicilia. 


Barometro: minimo tra 760 e 761 sullo isole; massimo a 763 
lungo la catena alpina. 


Probabilità; cielo vario al Nord con qualcho temporale, sereno 
altrove; venti deboli tra nord e levante. 


Direttore: G. F. BALLESIO. 


È —ROLLETTINO METEORICO 
| dell'Ufficio centrale di meteorologia © di geodinamica 
A a 0) 3 a E A 
Roma, 5 luglio 1905. . 
Sa ire ti. L È 


Fiere 


| | TEMPERATURA: 


———_—_——_—___———_— 


BTATO ‘| STATO [CT 
SIA sa 

STAZIONI del cielo | del mare Massi | ipa 
ore 7 nelle 24 or 
"Sredotiintà! 


Tipografia delle Mantellate. 


Porto Maurizio... aa5 | eb 
Genova ;......... Da 20 
Massa Carrara ... Sd | 
Cuneo ...00.000.% 31 sia 
fforino........... —_ 31 3 1 
Alessandria ..... _ 33 5 25 6 
Novara .......... _ DI 24 
Domqdossola ..... —- 7 18 8 
Pavia............ _ 358 | 241 
Milano .......... — 37 8 25 9 
Sondrio ......... _ 38 3 109 
Bergamo ........ _ 33 8 si 
Brescia .......... - n° 9 
Cremona ........ _ 37 24 
Mantova ........ _ 34 3 287 
Verona ..........| sereno —_ 35 0 25 3 
Belluno .........| sereno trai 34 0 22 3 
Udine ...........| sereno - 34 6 i 
eviso . sereno _ vec 
enesia.......... | nebbioso calmo 32 4 4 
adova .......... | sererio — 33 2 RA 4 
Rovigo ..........{ ‘/, coperto _ 375 | 247 
Piacenza ........| sereno _ 33 5 249 
Parma ........ sereno —_ 32 25 6 
Reggio Emilia.... | ‘/, coperto _ 35 0 22 6 
ona .........| sereno _ 33 7 4 4 
Ferrara ......... | 4/, coperto _ 33 8 24 0 
Bologna .... ....| sereno _ 33 4 29 7 
Ravenna ........ setend - 318 239 
Forlì ............| fereno — 34 8 17 6 
Pesaro ....... ...| sereno calmo 318 219 
Ancona ....... —_ — _ n 
Urbino ..........| sereno — 315 23 7 
rata ........ _ -_ —_ = 
li Piceno .. sereno _ 35 0 33 0 
orugia ........., sereno — 35 4 240 
Camerino ........ sereno _ 31 5 3 5 
Lucca ......... sereno — 37 1 5 
Pisa ............ sereno — 377 21 4 
Livorno ..... +... | Sereno calmo 37 8 24 0 
irenze .......... sereno _ 382 23 9 
ATOZZO .......... sereno — 382 23 7 
Siena ........... sereno _ 26 2 25 9 
Grosseto ....... sereno — 371 22 5 
OÙ: cei sereno — 38 8 23 9 
Teramo . sa sereno _ 35 4 23 0 
Chieti ........... sereno — 312 23 1 
Aquila ......... . | sereno — 382 5 180 
Agnone ......... serono — 81 4 20 1 
Foggia....... .... | sereno _ 34 3 213 
Bari ............ sereno mosso 347 24 9 
Lecco ........... sereno _ 32 0 23 5 
Sed sereno ù 2° DI: 
apoli ..........j sereno calmo Ra 
Foliventa se0004. | Berono _ 34 3 21 0 
Avellino ........| sereno _ 32 0 22 6 
Caggiano ........| sereno — 290 20 0 
Potenza..... ‘000. | MOMONO — 280 ii 4 
Cosenza ..... ‘000. | Sereno — 35 1 27 
Tiriolo .......... sereno _ 287 19 4 
Reggio Calabria .. —_ —_ — —_ 
Trapani ..... +++ | 4/, coperto | calmo 28 3 R6 1 
Palermo ..... +00. SOreno | calmo 33 4 21.8 
Porto Empedocle sereno calmo 28 3 25 1 
Caltanissetta sereno ai 33 2 217 
Messina ........, sereno calmo 35 6 26 0 
Catania ......... sereno calmo 350 Re 2 
Fsfciinay suse «-++ | */s coperto e n a s ? 
; lari ........, sereno . MOSSQ 34 È 
Bassari .......... sereno DE 37 0° Z 0 


RarratLs Tummo, Gerente responsabile 


